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Il  est  difficile  de  révoquer  en  doute  les  progrès 
que  la  médecine  a faits  dans  ces  derniers  temps.  Il 
suffit,  pour  en  démontrer  la  réalité,  de  rappeler 
la  nature  des  travaux  qui  ont  été  récemment  pu- 
bliés. Des  observations,  des  expériences,  des  co- 
rollaires déduits  de  faits  bien  vus , voilà  désormais 

/ 

les  seuls  moyens  de  faire  la  réputation  d’un  ou- 
vrage. Le  Traité  de  l’Auscultation  médiate , les 
Élémens  d’ Anatomie  de  l’homme , le  Précis  élé- 
mentaire de  Physiologie,  la  Clinique  médicale,  etc., 
sont  des  livres  qui  ne  périront  pas,  parce  qu’ils 
contiennent  des  vérités  utiles,  et  que  la  vérité  est 
de  tous  les  temps. 

Pénétré  de  ces  idées,  et  pensant  que  la  percus- 
sion, telle  qu’elle  est  ordinairement  pratiquée, 
lai  sse  quelque  chose  à désirer,  j’ai  cherché  à la 
perfectionner  par  la  marche  expérimentale.  Des 
hommes  dont  l’exactitude  d’esprit  et  la  sévérité  de 
jugement  m’étaient  connues  ont  bien  voulu  m’aider 
de  leur  présence  et  m’éclairer  par  leurs  conseils;  et 
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si  les  inductions  auxquelles  nos  travaux  communs 
nous  ont  conduits  sont  de  quelque  valeur,  ce  sera 
à leurs  bons  avis  que  je  m’en  croirai  redevable. 
Si  les  faits  que  je  publie  n’ont  pas  toute  l’impor- 
tance que  j’y  attache,  peut-être  ne  seront-ils  pas 
complètement  perdus,  parce  que  des  expériences 
faites  avec  exactitude  et  sans  passion  ont  toujours 
quelque  chose  d’utile. 

Plusieurs  médecins  recommandables  pensent 
que  l’emploi  des  moyens  que  je  propose  peut 
être  remplacé  par  la  percussion  directe.  Le  prix 
que  j’attache  a leur  opinion  me  fait  un  devoir 
d’établir  soit  dans  les  généralités , soit  à l’occasion 
de  chaque  région  et  de  chaque  organe , un  parallèle 
entre  ces  deux  moyens  de  diagnostic.  Peut-être 
m’abusé-je  sur  la  préférence  qui  me  semble  devoir 
être  accordée  a la  percussion  médiate.  Peut-être  les 
sens  d’autres  expérimentateurs  sont-ils  plus  dévelop- 
pés que  les  miens.  Peut-être  déco  livrent- ils,  à l’aide 
de  la  méthode  d’Avenbrugger , des  nuances  de  son 
très-peu  distinctes  pour  moi , tandis  qu  elles  sont 
faciles  à saisir  dès  que  je  me  sers  du  plessimètre; 
mais  j’ose  espérer  du  moins  que  mes  recherchas 
sur  la  percussion,  réitérées  et  perfectionnées,  pour- 
ront dissiper  quelques-unes  des  nombreuses  obs- 
curités qui  entourent  l’art  du  diagnostic. 

La  marche  suivante  est  en  général  celle  qui  m’a 
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paru  la  plus  convenable  pour  l’étude  de  chaque 
cavité , ou  de  chaque  organe  : 

i°  Des  considérations  d’anatomie  dans  les  états 
normal  et  anormal,  et  qui  se  rapportent  a des  dis- 
positions physiques  que  la  percussion  médiate  puisse 
faire  reconnaître. 

2°  Des  observations  et  des  expériences  faites  sur 
l’homme  sain,  malade,  ou  sur  les  cadavres,  dans 
la  vue  de  reconnaître  à priori  ces  dispositions  phy- 
siques. 

3°  Les  corollaires  qu’on  peut  déduire  de  ces 
* faits. 

4°  L’état  actuel  de  la  science  sur  le  diagnostic  des 
lésions  physiques,  accessibles  à la  percussion  mé- 
diate. 

Dans  le  court  exposé  des  observations  que  j’ai 
recueillies , j’ai  souvent  cité  le  nom  des  témoins 
honorables  quelles  ont  eus,  moins  pour  prouver 
que  je  dis  vrai,  que  pour  me  garantir  de  l’esprit 
d’exagération  qu’inspirent  si  naturellement  de  pie 
mi  ers  travaux. 

Qu’il  me  soit  permis  d’adresser  ici  des  remercie- 
mens  à plusieurs  médecins  des  hôpitaux,  qui  ont 
bien  voulu  faciliter  mes  recherches  ? m’aider  de 
leurs  lumières,  discuter  mes  opinions  et  joindre 
même  des  faits  a ceux  que  j’ai  eu  l’occasion  d’ob- 
server. MM.  Bally,  Fouquier,  Gayol,  Récamier, 
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Magendie,  etc.,  ont  accueilli  avec  intérêt  et  bonté 
des  recherches  que  j’ai  cru  de  mon  devoir  de  leur 
soumettre.  Je  dois  à MM.  Serres  et  Lisfranc  d’a- 
voir pu  varier,  dans  l’amphithéâtre  des  hôpitaux, 
mes  expériences  sur  le  cadavre  ; et  je  profite  de  cette 
occasion  pour  leur  en  témoigner  publiquement  ma 
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DES  SIGNES  FONCTIONELS  ET  DES  SIGNES  PHYSIQUES. 

Les  signes  fonctionels  des  maladies  sont  ceux  qui 
se  tirent  du  mode  d’accomplissement  des  actions 
ou  des  fonctions  exécutées  par  les  organes. 

Tantôt  ces, signes  fonctionels  sont  directs,  c’est- 
à-dire  qu’ils  sont  déduits  des  phénomènes  ou  des 
symptômes  dont  l’organe  qu’on  explore  est  le  siège; 
ainsi  on  peut  tirer  un  signe  direct  d’une  douleur 
idiopathique.  D’autres  fois  ils  sont  indirects,  c’est-à- 
dire  qu’ils  sont  déduits  des  troubles  que  l’organe 
qui  souffre  détermine  dans  d’autres  organes  ou  dans 
d’autres  appareils;  ainsi  la  rétraction  du  testicule 
est  l’indice  d’une  lésion  des  reins  ou  de  la  vessie. 

Les  signes  physiques  se  prêtent  aux  mêmes  divi- 
sions : 

Dans  certains  cas,  ils  sont  directs , et  alors  ils  sont 
fournis  par  l’état  matériel  de  la  partie  qu’on  exa- 
mine : ainsi  la  percussion  d’un  poumon  hépatisé 
donne  un  signe  direct  de  cette  maladie.  Quelque- 
fois ils  sont  indirects  parce  que  l’état  matériel  de 
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DES  SIGNES  FONCTIONELS 


l organe  qui  souffre  a changé  les  circonstances  physi- 
ques ou  se  trouvent  d’autres  parties;  ainsi  un  épan- 
chement pleurétique  à gauche  porte  quelquefois  le 
cœur  à droite. 

Il  est  évident  que  plusieurs  signes  physiques 
peuvent  en  même  teins  être  fonctionels  : un  poumon 
qui  donne  lieu  au  râle  crépitant  exécute  une  action 
vitale  dont  on  tire  un  signe  physique. 

Des  circonstances  physiques  produisent  aussi  des 

troubles  fonctionels  directs  ou  indirects  dont  on 

* 

peut  tirer  parti  comme  signes,  lorsque  ces  troubles 
sont  appréciables  : un  rétrécissement  par  cause  mé- 
canique à l’origine  d’une  grosse  artère  détermine 
dans  les  rameaux  sous-jacens  des  altérations  fonc- 
tionelles  qui  peuvent  éclairer  le  diagnostic. 

Les  signes  fonctionels  indirects  sont  loin  de  con- 
duire à des  données  toujours  certaines.  Les  mêmes  re- 
lations nerveuses  existant  entre  les  organes  et  dans 
des  espèces  et  des  degrés  de  maladie  variables,  il  en 
résulte  que  les  phénomènes  de  relation  qui  ont  lieu 
ne  diffèrent  entre  eux  que  par  des  nuances  souvent 
difficiles  à saisir. Que  la  mairice  souffre  à l’époque  des 
règles,  que  le  produit  de  la  conception  l’excite,  qu’un 
polype  y ait  pris  naissance,  que  des  hydatides  s’y  dé- 
veloppent, qu’un  déplacement  y ait  lieu,  qu'une 
véritable  inflammation  s’y  déclare,  qu’une  dégéné- 
ration organique  y survienne , etc. , vous  observerez 
dans  tous  ces  cas  des  nausées,  des  vomissemens , 
des  symptômes  nerveux  variés,  quelquefois  des 
attaques  d’hystérie,  et  ce  ne  seront  pas  ces  phéno- 
mènes secondaires  qui  vous  révéleront  la  nature  de 
la  maladie  première. 
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Iiarrivera  même  quelquefois  que  des  étals  opposes 
d’un  organe  produiront , dans  les  autres  appareils  , 
des  phénomènes  qui  ne  différeront  pas  entre  eux  ; 
l’absence  du  sang  vers  le  poumon , à la  suite  de  l’hé- 
morrhagie, est  suivie  des  mouvemens  qui  détermi- 
nent le  soupir,  les  baillemens  ; et  ces  phénomènes 
ont  également  lieu  quand , dans  la  strangulation  , 
le  sang  s’accumule  vers  les  organes  respiratoires. 

Les  signes  fonctionels  directs,  plus  positifs  sans 
doute,  sont  loin  cependant  d’éclairer  suffisamment 
sur  la  nature  delà  maladie. Une  irritation  spontanée, 
la  présence  de  fluides  stimulons  ou  de  corps  étran- 
gers, une  lésion  nerveuse  idiopathique,  ou  même 
sympathique  de  l’affection  d’un  autre  organe,  pro- 
duisent également  dans  l’estomac,  la  douleur,  la 
nausée,  le  vomissement.  Ainsi  les  signes  fonctionels 
peuvent  apprendre  qu’un  organe  souffre,  mais 
souvent  ils  sont  insuffisans  pour  déterminer  com- 
ment et  à la  suite  de  quelle  cause  cette  souffrance 
a lieu. 

Les  signes  physiques  indirects  ne  peuvent  guère 
indiquer  par  eux-mêmes  l’existence  d’une  maladie; 
ainsi  le  raccourcissement  du  membre  dans  la  luxa- 
tion spontanée,  considéré  isolément , n’apprendra 
rien  sur  le  siège  réel  de  l’affection,  et  ce  siège  de- 
viendra évident  si  des  signes  d’une  autre  espèce 
sont  rapprochés  de  celui-ci. 

Les  signes  physiques  directs  sont  de  tous  les  plus 
certains.  Ils  ne  peuvent  être  variables  , puisqu’ils 
sont  en  rapport  avec  les  propriétés  physiques  des 
organes.  Le  cathétérisme,  qui  fait  reconnaître  un 
calcul,  le  toucher  de  l’abdomen,  qui  y fait  distinguer 
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une  tumeur,  Ja  percussion  du  thorax,  qui  y fait  dé- 
couvrir un  son  mat , les  esquilles  senties  par  la  main 
du  chirurgien  qui  explore  une  solution  de  continuité 
soupçonnée  dans  un  os,  fournissent  les  signes  phy- 
siques directs  des  états  qu’ils  font  reconnaître.  Dans 
cet  utérus  dont  les  signes  fonctionels  avaient  dé- 
noté la  souffrance  sans  la  préciser , le  spéculum  ou 
le  doigt  de  l’explorateur  font  reconnaître  un  polype, 
un  prolapsus  ou  des  végétations  carcinomateu- 
ses , etc...  Faciles  à saisir,  parce  qu’ils  tombent  im- 
médiatement sous  les  sens,  les  signes  physiques 
directs  font  de  la  partie  du  diagnostic  qui  les  con- 
cerne une  série  de  connaissances  aussi  précises  que 
celles  qui  ont  rapport  aux  sciences  physiques  les 
plus  exactes. 

Mais  lanaturedu  mal,  ses  causes,  n’en  échappent 
pas  moins  quelquefois  à ces  explorations  impor- 
tantes; ainsi  le  cathétérisme  n’apprend  pas  quelle 
est  la  nature  chimique  du  calcul  qu’il  fait  sentir.  Il 
est  souvent  difficile  de  décider  si  une  tumeur  abdo- 
minale est  ou  n’est  pas  carcinomateuse  ; si  le  pou- 
mon est  le  siège  d’un  simple  engouement  ou  d’une 
péripneumonie  : il  faut  dès-lors,  pour  lever  toutes 
les  difficultés  , que  d’autres  signes  physiques  vien- 
nent éclairer  les  premiers,  ou  qu’ils  soient  fortifiés 
par  les  inductions  tirées  de  phénomènes  fonctionels 
directs  ou  indirects. 

Quand  les  signes  physiques  exigent  la  réunion  de 
plusieurs  phénomènes  fonctionels  pour  éclairer  le 
diagnostic,  celui-ci  a,  en  général,  peu  de  certitude. 
Un  signe  physique  produit  par  l’exercice  d’une 
fonction  est  même  moivis  sûr  que  celui  auquel 
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donne  lieu  une  manoeuvre  indépendante  des  actions 
de  nos  organes. 

En  ce  sens  la  percussion  est  supérieure  à l’aus- 
cultation , parce  que  l’une  est  toute  physique  , tandis 
que  l’autre  se  compose  de  l’action  vitale  qui  con^ 
stitue  la  respiration , et  des  effets  matériels  qui 
sont  le  résultat  de  cette  action. 

Les  plus  importans  de  tous  les  moyens  de  dia- 
gnostic sont  donc  les  signes  physiques  directs.  Nom- 
breux en  chirurgie,  ils  le  sont  moins  en  médecine. 
Leur  valeur  s’accroît  par  la  comparaison  qu’on 
peut  établir  entre  eux  et  les  autres  signes. 

Employer  un  mode  d’exploration  à F exclusion 
des  autres  , ce  serait  faire  preuve  d’un  mauvais  es- 
prit. Tel  ne  fut  pas  celui  de  Laënnec:  rapprochant 
sans  cesse  les  résultats  de  la  percussion  de  ceux 
auxquels  le  conduisait  l’auscultation,  il  tira  de  ce 
parallèle  les  plus  heureuses  conséquences.  Cher- 
chant à l’imiter,  je  ne  propose  pas  la  percussion 
médiate  comme  moyen  exclusif  de  diagnostic,  mais 
je  pense  qu’elle  présente  une  voie  de  plus  pour 
découvrir  l’état  matériel  des  organes  ; et  pourrait- 
on  négliger  une  lumière,  quelque  faible  qu’elle 
soit,  dans  un  art  difficile,  et  qui  touche  de  si  près 
à la  santé  et  à la  vie  des  hommes! 
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DE  LA  PERCUSSION  DIRECTE. 

La  percussion  , considérée  comme  moyen  de  dia- 
gnostic , est  une  méthode  par  laquelle  une  impulsion 
imprimée  à un  organe,  ou  aux  parois  d’une  cavité, 
produit  un  son  propre  à faire  juger  de  l’état  maté- 
riel de  la  partie  qu’on  explore.  Elle  fournit  des 
signes  directs  positifs. 

Due  à Avenbrugger , employée  par  Stoll,  per- 
fectionnée et  rendue  plus  certaine  par  Corvisart, 
elle  a été  pratiquée  suivant  divers  procédés. 

La  plupart  des  auteurs  recommandent  de  réunir 
les  doigts  pour  frapper  avec  leurs  extrémités  sur 
un  espace  bien  circonscrit.  Laennec,  qui  adopte 
cette  manière  de  percuter,  décrit  avec  soin  le  pro- 
cédé opératoire  qui  parait  être  le  plus  avantageux. 
D’autres  praticiens  frappent  le  thorax  avec  le  plat 
de  plusieurs  doigts  réunis.  Avenbrugger  se  servait 
d’un  gant;  et  depuis  on  a cru  qu’un  petit  marteau 
ferait  obtenir  plus  de  son  du  thorax.  L’auteur  de 
l’Auscultation  médiate  avait  aussi  .recours  au  sté- 
thoscope pour  la  percussion  de  la  poitrine. 

Généralement,  le  thorax  est  percuté  à nu;  ce- 
pendant on  a donné  le  conseil  de  le  couvrir  d’un 
vêtement  léger,  pour  éviter  le  claquement  que  la 
main  détermine  sur  la  peau  du  malade. 

On  se  sert  peu  de  la  percussion  abdominale. 
Pour  s’en  convaincre,  il  suffit  de  lire  les  dix  lignes 
consacrées  à la  percussion  de  l’abdomen  dans  le 
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Dictionnaire  des  Sciences  médicales,  et  de  se  rappe- 
ler que,  dans  le  diagnostic  de  l’ascite,  les  ouvrages 
classiques  en  font  à peine  mention.  Quoi  qu’il  en 
soit,  quelques  médecins , pour  la  pratiquer,  frap-? 
pent  légèrement  avec  le  plat  des  trois  premiers 
doigts,  tandis  que  d’autres  donnent  de  petites  chi- 
quenaudes réitérées  et  successives. 

Je  n’ai  pas  l’intention  de  présenter  ici  l’exposé 
des  avantages  de  la  percussion  ; ce  serait  répéter  ce 
que  l’on  trouve  dans  plusieurs  ouvrages  , et  surtout 
dans  le  Traité  de  l’ Auscultation  médiate  (1);  mais 
je  crois  qu’il  n’est  pas  inutile  de  discuter  la  valeur 
des  reproches  qu’on  lui  a faits  et  de  ceux  qu’on 
peut  lui  faire. 

§ Ier.  Inconvéniens  de  la  percussion  directe 

du  thorax. 

« *» 

i°  Quelques  inconvéniens  tiennent  à la  méthode 
elle-même. 

A.  La  percussion  est  un  procédé  douloureux. 

Mais,  a-t-on  dit,  la  douleur  est  à peu  près  nulle 
lorsqu’elle  est  pratiquée  par  une  main  expérimen- 
tée : on  obtient  des  résultats  quoique  l’on  frappe 
avec  prudence.  A cela,  je  réponds  que  lois  même 
que  l’on  supposerait  à l’expérimentateur  une  très- 
grande  habileté,  il  n’en  serait  pas  moins  vrai  qu’il  est 
des  sujets  (et  c’est  le  plus  grand  nombre)  chez  lesquels 
la  percussion  est  toujours  une  chose  pénible.  ïi  est 

(i)  Traité,  de  V Auscultation  médiate  et  des  maladies 
des  poumons  et  du  cœur  ; par  M.  le  professeur  Laennec. 
Deux  vol.  m-o° , avec  planches;  2e  édition.  Paris,  1826. 
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meme  des  individus  dont  la  sensibilité  des  parois  tho- 
raciques est  telle  qu’il  faut  renoncer  à la  percussion 
à cause  de  la  douleur  qu’elle  détermine  (Rostan). 

B.  La  percussion,  par  l’ébranlement  qu’elle  oc- 
casione,  a des  inconvéniens  dans  les  cas  d’inflam- 
mation , d’adhérences  récentes  du  poumon  ou  de 
la  plèvre,  dans  l’hémoptysie,  etc. 

On  a répondu  à cela  que  la  percussion  doit  être 
exécutée  avec  légèreté.  Mais  de  ce  qu’un  procédé  est 
moins  dangereux,  s’ensuit-il  qu’il  cesse  d’être  nui- 
sible? et  n’estr-il  pas  d’ailleurs  un  grand  nombre 
de  personnes  qui  sont  loin  de  frapper  avec  cette  lé- 
gèreté recommandée? 

C.  La  poitrine,  pour  donner  du  son,  doit  être  mise 
à nu.  Le  refroidissement  qui  peut  en  résulter  est 
dangereux. 

Cette  objection  ne  peut  être  réfutée.  11  est  vrai 
que  l’inconvénient  devient  moins  grave  en  faisant 
placer  sur  le  malade  un  vêtement  léger,  mais  alors 
le  son  obtenu  perd  une  partie  de  ses  caractères. 

D.  La  position  qu’exige  la  méthode  d Avenbrug- 
ger  est  fatigante  pour  le  malade. 

Cet  inconvénient  est  de  peu  d’importance;  sou- 
vent il  est  nul , et  on  peut  y remédier  en  employant , 
pour  éviter  les  mouvemens  musculaires  du  malade, 
un  nombre  suffisant  d’aides  intelligens.  La  position 
verticale  est  dans  les  maladies  du  thorax  plutôt 
avantageuse  que  nuisible. 

2°  Il  est  d'autres  inconvéniens  de  la  percussioji 
qui , se  rapportant  à des  circonstances  réorganisa- 
tion ou  de  maladie , rendent  dans  certains  cas  ce 
proçédé  inexécutable  ou  de  peu  d’importance . 
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A.  Le  thorax  étant  formé  d’os  et  de  parties  molles, 
on  ne  peut  percuter  avec  avantage  que  sur  les  pre- 
miers. 

Il  ne  me  semble  pas  qu’on  puisse  donner  une  ré- 
futation solide  de  cette  objection  ; et  elle  est  d’une 
grande  importance.  Près  de  la  moitié  des  parois  du 
thorax  correspond , en  effet , aux  espaces  intercos- 
taux, et  ne  peut  par  conséquent  servir  à la  percus- 
sion immédiate  qui  sur  ces  points  serait  vraiment 
dangereuse  dans  les  cas  de  pleurésie. 

B.  Plusieurs  régions,  celles,  par  exemple,  qui 
correspondent  à l’omoplate,  aux  mamelles,  etc., 
peuvent  être  difficilement  percutées. 

C.  La  percussion  directe  ne  donne  aucun  résul- 
tat lorsqu’un  tissu  cellulaire  épais  , rempli  de 
graisse,  infiltré  d’air  ou  de  sérosité,  recouvre  les 
parois  d’une  cavité. 

D.  L’application  d’un  vésicatoire,  d’un  séton, 
d’un  moxa,  la  présence  d’un  exanthème  doulou- 
reux, d un  abcès,  d’une  tumeur  sur  la  paroi  tho- 
racique, une  pleurodynie,  etc.,  rendent  la  per- 
cussion sur  ces  points,  ou  douloureuse,  ou  difficile, 
ou  impossible. 

On  a répondu  à ceci  que  les  cas  dans  lesquels  la 
méthode  d’Avenbrugger  ne  peut  être  employée 
n’empêchent  pas  qu’elle  ne  soit  souvent  utile;  mais 
il  n’en  est  pas  moins  vrai  que  dans  un  très-grand 
nombre  de  circonstances  on  ne  peut  en  faire  usage. 

3°  D'autres  reproches  jaits  à la  percussion  tien- 
nent aux  procédés  qu  on  emploie  et  à la  manière 
dont  on  les  exécute. 

A.  La  percussion  peut  donner  lieu  à de  graves 
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erreurs  si  elle  11’est  pas  dirigée  convenablement. 
En  effet,  si  l’on  frappe  obliquement  d’un  côté  et 
perpendiculairement  de  l’autre,  le  son  produit 
sera  différent  sans  qu’aucune  autre  cause  déter- 
mine cette  variation.  Laennec  insistait  fréquem- 
ment sur  ce  fait  dans  sa  clinique,  et  l’a  signalé 
dans  son  ouvrage.  La  position  du  médecin  qui  per- 
cute, par  rapport  au  malade,  influe  aussi  sur  les 
sons  qui  parviennent  à l’oreille  : il  recomman- 
dait, en  conséquence,  de  se  placer  toujours  du 
côté  correspondant  à celui  sur  lequel  on  vou- 
lait expérimenter.  Je  l’ai  vu  plusieurs  fois  de  suite, 
dans  des  cas  douteux  , se  placer  successivement 
à droite  et  à gauche  du  malade  pour  éclaircir  le 
diagnostic. 

La  percussion , comme  il  le  dit  lui-meme , est 
donc  une  chose  difficile  et  elle  exige  beaucoup  d’ha- 
bitude. Avancer  qu’un  médecin  exercé  peut  à vo- 
lonté tirer  beaucoup  ou  peu  de  son  du  thorax, 
c’est  dire  que  des  hommes  moins  habiles  peuvent 
produire  par  inexpérience  ce  que  ceux-là  obtien- 
nent à volonté,  et  ce  qu’ils  apprécient  par  l’habi- 
tude et  par  le  talent. 

On  a répondu  à ces  objections  que  la  percussion 
avait  des  règles  et  qu’il  fallait  les  suivre;  que  cette 
méthode  exigeait  une  étude  pratique  et  des  con- 
naissances théoriques;  que  si  on  percutait  mal, 
c’était  la  faute  de  l’explorateur , et  non  celle  du 
moyen  d’exploration. 

Ces  réflexions  sont  justes,  mais  il  n’en  reste  pas 
moins  prouvé  que  la  percussion  immédiate  est  dif- 
ficile, et  que  beaucoup  de  médecins,  d'ailleurs  in- 
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struits,  en  obtiennent  peu  de  résultats  parce  qu’ils 
s’en  servent  d’une  manière  défectueuse.  Percuter 
perpendiculairement  une  surface  irrégulièrement, 
convexe  comme  celle  du  thorax,  est  d’ailleurs,  pour 
l’homme  exercé  et  pour  celui  qui  l’est  moins,  une 
chose  assez  difficile. 

B.  En  arrière  et  sur  l’angle  des  côtes,  on  per- 
cute transversalement  plusieurs  de  ces  os  à la  fois. 
En  avant  et  sur  les  côtés , on  doit  frapper  sur  la 
côte  et  dans  le  sens  de  sa  longueur.  Dans  l’un  et 
l’autre  cas  , c’est  un  son  produit  par  une  large  sur- 
face que  l’on  obtient,  et  cela  peut  être  quelquefois 
avantageux  ; mais  d’autres  fois  aussi , il  peut  en  ré- 
sulter de  grands  inconvéniens.  Dans  les  lésions  cir- 
conscrites, on  ne  peut , en  effet , préciser  le  point  où 
elles  existent.  Il  est  difficile  de  trouver  par  la  percus- 
sion directe  le  niveau  d’un  épanchement  pleuréti- 
que , et  de  là  vient  sans  doute  que  des  hommes  habiles 
ont  nié  que  le  liquide , dans  les  cas  de  pleurésie  les 
plus  ordinaires , se  portât  dans  la  partie  déclivé  de  la 
plèvre.  Quand  la  percussion  immédiate  sera  tentée 
pour  donner  des  résultats  généraux  sur  l’état  de  la 
cavité  thoracique,  elle  sera  souvent  utile;  mais 
elle  deviendra  insuffisante  ou  de  nulle  valeur  s’il 
s’agit  de  rechercher  des  lésions  de  peu  d’étendue. 

Il  suit  de  cette  discussion,  que  l’on  n’a  que  très- 
imparfaitement  défendu  la  percussion  immédiate 
du  thorax  des  reproches  dirigés  contre  elle , parce 
que  le  raisonnement  le  plus  subtil  ne  peut  rien 
contre  une  chose  de  fait.  Aussi  un  auteur  moderne 
dit-il  que  les  inconvéniens  de  la  percussion  contre- 
balancent, pour  ainsi  dire,  ses  avantages. 
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§ II.  La  percussion  directe  de  U abdomen  est 
de  peu  d’importance. 

Les  procédés  dont  on  s’est  servi  jusqu’à  présent 
pour  percuter  l’abdomen  sont  très-souvent  insufïi- 
sans  : car,  i°  on  tire  peu  de  son  de  parois  molles  et 
qui  ne  sont  pas  susceptibles  de  vibrer,  si  ce  n’est 
dans  les  cas  de  tympanite  considérable,  encore  la 
paroi  antérieure  est  alors  la  seule  qui  fournisse  un 
certain  volume  de  son,  tandis  que  les  flancs  en 
produisent  peu  et  les  lombes  point  du  tout. 

2°  On  ne  saisit  aucune  différence  de  son  entre 
les  viscères  pleins  de  gaz  et  différens  en  capacité. 
On  ne  peut  guère  distinguer  si  un  organe  creux 
contient  ou  non  des  liquides , dont  le  niveau  peut 
difficilement  être  saisi. 

3°  Les  résultats  de  cette  percussion  dépendent 
toujours  d’une  large  surface,  en  sorte  qu’on  ne 
saurait  déterminer  , à travers  les  parois  de  l’abdo- 
men , le  point  ou  commence  tel  organe  et  où  finit 
tel  autre. 

4°  Dans  beaucoup  de  circonstances  , la  percus- 
sion de  l’abdomen  est  douloureuse.  Elle  devient 
insupportable  dans  les  cas  où  il  s’agit  de  douleurs 
musculaires  très-vives;  lorsque  le  péritoine  est  en- 
flammé ; lorsque  les  intestins,  les  viscères,  sont  ir- 
rités ; lorsque  des  exutoires  sont  appliqués  sur 
l’abdomen  ; lorsqu’enfin  les  tégumens  de  cette  cavité 
sont  le  siège  d’un  exanthème  douloureux. 

Elle  serait  dangereuse  dans  beaucoup  de  cas  de 
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péritonite,  dans  les  inflammations  des  viscères,  dans 
une  hernie  étranglée.  Elle  est  inexécutable  lorsque  le 
tissu  cellulaire  abdominal  est  in  filtré,  ou  lorsqu’un 
abcès  se  manifeste  dans  les  parois  du  ventre.  Elle 
ne  peut  être  employée  que  pour  les  organes  en 
contact  avec  les  parois,  et  ne  peut  l’être  pour  les 
parties  profondément  situées. 

L’insuffisance  des  signes  fournis  par  la  percussion 
directe  de  l’abdomen  , leë  inconvéniens  qu  elle  peut 
avoir  dans  beaucoup  de  cas,  l’avantage  bien  reconnu 
qu’ont  sur  elle  la  palpation  et  la  fluctuation  rela- 
tivement à l’ exploration  des  maladies  abdominales  , 
rendent  raison  du  peu  d’importance  que  l’on  atta- 
che en  général  à ce  mode  d’expérimentation , dont 
les  inconvéniens  sont  à peine  compensés  par  un 
très-léger  degré  d’utilité. 

La  percussion  n’est  guère  employée  pour  appré- 
cier l’état  de  quelque  partie  dont  les  cavités  peu- 
vent contenir  des  corps  variables  en  densité  tels 
que  le  sinus  maxillaire  et  les  cellules  mastoïdien- 
nes ; ces  cavités  sont , en  effet , recouvertes  d’une 
peau  molle  qui  se  prêterait  difficilement  à des  vi- 
brations sonores.  On  ne  peut  guère  appliquer  non 
plus  la  méthode  d’ Avenbrugger  au  diagnostic  de 
plusieurs  affections  chirurgicales. 
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CHAPITRE  III. 

DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE  ; DES  JNSTRUMENS  QU* ELLE 

EXIGE. 


La  percussion  médiate  consiste  dans  F impulsion 
donnée  à un  corps  sonore  et  solide,  appliqué  sur 
un  organe  ou  sur  une  cavité,  dans  l’intention  d’ob- 
tenir un  son  en  rapport  avec  l’état  physique  de  ces 
parties. 

Il  suffit,  pour  obteuir  les  résultats  que  ce  moyen 
peut  fournir,  d’apposer  solidement  sur  la  partie 
que  l’on  veut  explorer,  une  lame  mince  d’un  corps 
dur  quelconque , de  bois , de  métal , etc.  Pour 
éviter  à d’autres  des  îecherches  inutiles,  qu’il  me 
soit  permis  d’exposer  quelques  tentatives  faites  à ce 
sujet. 

Le  bruit  que  l’on  obtient  lorsqu’on  gratte  avec 
l’ongle  un  tissu  dur  et  inégal  appliqué  sur  le  tho- 
rax, m’a  fournit  la  première  idée  de  la  percussion 
médiate.  Ce  premier  résultat  e'tait  insuffisant:  une 
pièce  de  monnaie  mise  en  contact  avec  la  poitrine, 
et  percutée  ensuite,  donna  beaucoup  de  son  ; mais 
fixer  ce  corps  mince  sur  la  partie  qu’il  s’agissait 
d’explorer  était  difficile  ; la  forme  de  l’instrument 
devait  donc  être  modifiée,  et  peut-être  pouvait- 
on  trouver  de  l’avantage  à se  servir  d une  autre 
substance  : de  là  les  essais  suivons  qui  furent 
tentés.  , 

Une  petite  palette  servit  d’abord  de  plessùnètre 
(de  je  frappe,  ou  nlriiic  percussion  , et  de 
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fxizpov  mesure).  L’épaisseur  de  cet  instrument  est 
d’une  ligne,  sa  longueur  et  sa  largeur  de  deux 
pouces  ( voyez  la  planche  première);  il  est  sup- 
porté par  une  tige  recourbée,  taillée  dans  la  di- 
rection des  fibres  du  bois  et  faisant  corps  avec  la 
plaque;  la  courbure  de  ce  manche  est  destinée  à 
rendre  l’application  de  l’instrument  plus  facile.  Le 
sapin  employé  par  les  luthiers  pour  la  fabrication 
des  instrumens  h cordes  fut  d’abord  la  substance 
que  je  crus  préférable.  La  difficulté  de  porter 
ce  plessimètre  à cause  de  sa  forme  recourbée,  la 
mollesse  du  bois,  sur  lequel  l’ongle  laissait  des 
traces  profondes,  l’extrême  fragilité  de  son  manche, 
me  prouvèrent  bientôt  que  la  forme  et  la  substance 
de  l’instrument  n’étaient  pas  les  plus  convenables 
possibles. 

M.  le  professeur  Récamier,  se  servit  à l’Hôtel- 
Dieu  d’une  palette  de  sapin  plus  large  et  plus 
épaisse  que  la  mienne;  le  manche  en  était  droit  et 
dirigé  parallèlement  à sa  surface.  Ce  plessimètre, 
plus  solide,  mais  peu  portatif^  est  difficile  à main- 
tenir fixé.  11  pourrait  convenir  dans  les  cas  où 
on  aurait  à percuter  une  large  surface. 

Je  recherchai , d’après  le  conseil  de  M.  Laennec  , 
si  une  petite  boîte  creuse  ne  serait  pas  plus  conve- 
nable qu’une  plaque  solide  ; mais  le  son  qu  elle 
produisit  elle-même  rendit  moins  distinctes  les  diffé- 
rences-de  sonoréite  des  parties  sur  lesquelles  ellefut 
appliquée. 

Le  plomb , le  cuivre , le  bois  de  différentes  es- 
pèces , la  coime,  l’ivoire,  etc.,  servirent  successi- 
vement de  plessimètre.  Ce  dernier  corps  me  parut 
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en  définitive  être  le  plus  avantageux  : il  réunit  la 
dureté  à la  sonoréité;  il  n’est  pas,  comme  la  corne, 
sujet  à se  déformer,  et  ne  fournit  pas  dans  la  per- 
cussion, comme  le  métal,  une  sorte  de  tintement 
qui  pourrait  faire  prendre  le  change  sur  des  bruits 
analogues  que  fournissent  les  viscères  percutés  mé- 
diatement. 

Je  crus  devoir  réunir  alors  le  plessimètre  au  sté- 
thoscope de  Laennec  : je  pensai  que  ce  serait  peut- 
être  un  moyen  d’appeler  davantage  l’attention  des 
médecins  sur  ce  nouveau  moyen  de  diagnostic, 
que  de  réunir  le  plessimètre  à un  instrument  géné- 
ralement et  justement  considéré  comme  indispen- 
sable. 

Une  plaque  d’ivoire  circulaire,  de  deux  pou- 
ces de  diamètre,  d’une  ligne  d’épaisseur,  en- 
tourée d’un  rebord  qui  se  visse  sur  l’extrémité  du 
stéthoscope  de  Laennèc  ou  de  celui,  plus  portatif, 
que  je  propose  (voyez  PL  i ),  est  maintenant 
l’instrument  dont  je  me  sers.  L’opercule  qui  sur- 
monte quelquefois  le  cylindre  pourrait  convenir, 
mais  le  trou  dont  il  est  perforé  au  centre  en  rend 
l’usage  difficile  et  les  résultats  moins  précis. 

11  est  des  cas  dans  lesquels  le  plessimètre  du  sté- 
thoscope ne  peut  convenir,  c’est  lorsqu’il  s’agit  d’ex- 
plorer un  organe  dont  le  toucher  est  excessivement 
douloureux,  dans  la  péritonite,  la  pleurodynie,  par 
exemple;  alors  il  faut  donner  à l’instrumenl  une 
grande  dimension  en  largeur  pour  que  l’impulsion, 
se  perdant  sur  une  plus  large  surface  , n’occasione 
pas  de  douleur. 

J’ai  modifié  encore  tout  récemment  la  forme  du 
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plessimètre  détaché  du  stéthoscope  : je  me  sers  d’une 
plaque  d’ivoire  circulaire  qui  n’a  pas  de  rebord,  et 
qui  présente  aux  deux  extrémités  d’un  de  ses  diamè- 
tres une  saillie  de  quatre  lignes  en  largeur  et  en  hau- 
teur; cette  saillie,  concave  en  dehors  pour  s’accom- 
moder à la  forme  convexe  du  doigt,  est  disposée 
perpendiculairement  à la  surface  de  la  plaque.  L’a- 
vantage de  cet  instrument  est  de  pouvoir  être  mieux 
fixé  que  tout  autre,  d’augmenter  la  surface  sur  la- 
quelle on  peut  percuter,  et  de  rendre  la  percussion 
plus  facile.  Le  rebord  circulaire  du  plessimètre  an- 
nexé au  stéthoscope  gène  en  effet  le  doigt  qui  frappe 
et  rétrécit  l’espace  sur  lequel  il  agit. 

Plusieurs  médecins  Anglais  ou  Américains  qui 
m’ont  fait  l’honneur  d’assister  à mes  leçons,  ont  cher- 
ché  à simplifier  encore  le  procédé  que  j’emploie, 
en  se  servant  de  leur  doigt  comme  d’un  plessimètre. 
C’est  l’indicateur  gauche  qui  peut  remplir  cet  office, 
mais  il  ne  le  fait  qu’imparfaitement  : il  donne  moins 
de  son  que  la  plaque  d’ivoire,. la  peau  qui  le  re- 
couvre amortit  l’impulsion;  il  présente  une  surface 
arrondie  qu’il  n’est  pas  facile  de  frapper  perpendicu- 
lairement; le  choc  qu’il  reçoit,  communiqué  aux 
parties  sous-jacentes,  peut  être  pénible  ou  dange- 
reux en  raison  de  la  surface  étroite  avec  laquelle  il 
est  en  rapport.  D’ailleurs,  le  plessimètre  ordinaire 
est  lui-même  d’une  extrême  simplicité  ; et , à défaut 
de  cet  instrument , une  pièce  de  monnaie  peut  être 
mise  en  usage. 

M.  Barry  s’est  servi  d’une  tige  mince  d’ébène, 
terminée  par  une  olive  garnie  elle-même  de  bau- 
druche et  recouverte  en  cuir.  Ce  petit  marteau,  frap- 
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pant  sur  le  plessi mètre , donne  beaucoup  de  son, 
mais  c’est  un  instrument  de  plus,  qui , dans  tous  les 
cas , peut  être  remplace  par  le  doigt. 

M.  Jules  de  Dervieu  et  moi,  nous  avions,  dès 
18126,  fait  des  recherches  sur  cette  modification  de 
la  percussion  médiate.  Ce  jeune  médecin,  dont  la 
modestie  égale  l’instruction,  a même  cherché  à com- 
biner la  méthode  de  Laennec  avec  mon  procédé  : 
l’enbout  du  stéthoscope  étant  ôté , et  une  plaque 
d’ivoire,  non  perforée  au  centre,  recouvrant  la  ca- 
vité con’oïde  qui  termine  l’instrument  de  Laennec, 
une  petite  pelotte  mise  en  mouvement  par  un  , res- 
sort venait,  pendant  qu’on  auscultait,  frapper  dans 
l’intérieur  même  du  cylindre  la  plaque  qui  servait 
ainsi  de  plessimètre.  Quelqu’ingénieux  que  soit  ce 
petit  appareil,  des  essais  nombreux  firent  voir  bien- 
tôt a M,  Jules  de  Dervieu  et  à moi  que  ce  moyen 
était  inférieur  à la  percussion  médiate  ordinaire. 

§ l.  Règles  à suivre  dans  l'emploi  de  la  percussion 

médiate. 

Les  nombreuses  expériences  que  j’ai  faites  dans 
les  amphithéâtres,  les  hôpitaux  et  ma  pratique  par- 
ticulière, ne  m’ont  pas  toujours  donné  , dans  les 
premiers  temps,  des  résultats  aussi  tranchés  que  je 
l’espérais;  quelquefois  j’obtenais  beaucoup  de  son  et 
d’autres  fois  moins  : il  arrivait  même  , dans  certains 
cas,  que  la  percussion  simple  me  paraissait,  pour  le 
thorax,  fournir  plus  de  résultats  que  la  percussion 
médiate.  La  cause  de  ces  variations  fut  facile  â re- 
connaître : j’explorais  mal , je  ne  devais  pas  arriver 
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à des  connaissances  exactes;  je  n’appliquais  pas  le 
plessimètre  d’une  manière  assez  fixe  sur  les  parties 
que  j’examinais,  et  j’obtenais  des  sons  variables  en 
raison  des  positions  variées  de  l’instrument. 

La  percussion  médiate , comme  tout  autre  procédé 
opératoire,  a des  règles  qu’il  faut  suivre  pour  en 
tirer  le  plus  de  parti  possible. 

La  position  du  malade  doit  varier  en  raison  de  l’or- 
gane qu’on  explore  et  de  l’espèce  de  maladie  que  l’on 
cherche  à reconnaître  : cette  position  sera  indiquée 
à l’occasion  de  chaque  cavité  ou  de  chaque  viscère 
étudiés  par  la  percussion  médiate.  En  général , 
comme  dans  la  méthode  d’Avenbrugger,  il  faut  éviter 
que  le  tronc  repose  sur  une  surface  trop  molle  ^ ou 
que  l’on  fasse  du  bruit  autour  du  malade  pendant 
qu’on  procède  à l’examen  des  lésions  qu’il  présente. 
Souvent  la  position  première  sera  conservée  pendant 
l’expérimentation  : c’est  lorsqu’on  n’aura  pas  de 
raison  pour  croire  à l’existence  d’un  épanchement. 
D’autres  fois  il  faudra  faire  changer  une  ou  plusieurs 
* fois  l’attitude  du  sujet  : c’est  lorsqu’il  s’agira  de 
savoir  si  des  liquides  ou  des  corps  mobiles  sont 
contenus  dans  une  cavité.  Cette  dernière  épreuve  est 
féconde  en  résultats  pratiques  ; et,  dans  la  crainte 
de  commettre  quelqu’ erreur , il  est  bon  de  la  réitérer 
plusieurs  fois. 

Pour  que  les  résultats  de  la  percussion  médiate 
soient  certains  , il  faut  que  le  plessimètre  posé  sur 
les  régioîts  que  Von  étudie  j soit  légèrement  appuyé 
et  maintenu  de  telle  sorte  qu'il  jasse  7 pour  ainsi 
dire , corps  avec  elles . 

Si  Y on  se  sert  de  la  palette  ( pl.  i ) , le  manche  en 


i 


20 


DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE. 


sera  saisi  avec  la  main  gauche  cle  manière  à fixer  la 
surface  plane  sur  les  tégumens.  Ce  plessimètre  est 
difficile  à bien  appliquer,  parce  que  la  main  qui 
le  dirige  n’agit  qu’à  l’unedes  extrémités  du  diamètre 
cle  l’instrument , ce  qui  expose  à faire  basculer  ce- 
lui-ci et  par  conséquent  à s’en  mal  servir. 

Si  l’on  fait  usage  de  la  plaque  qui  s’ajoute  au 
stéthoscope,  on  la  saisit  par  les  deux  extrémités 
d’un  des  diamètres  de  son  rebord  circulaire,  avec 
le  pouce  et  l’indicateur  de  la  main  gauche;  la  face 
creuse  de  l’instrument  est  dirigée  vers  l’expérimen- 
tateur, et  la  face  plane  mise  en  contact  avec  la  partie 
qu’il  s’agit  d’explorer;  on  cherche  à diriger  le  ples- 
simètre parallèlement  à la  surface  qu’on  examine. 
Le  procédé  est  à peu  près  le  même  si  l’on  fait  usage 
de  l’instrument  décrit  pages  16  et  17. 

Tantôt  le  plessimètre  peut  être  appliqué  à nu,  et 
cela  est  préférable  lorsque  l’état  du  malade  le 
permet  et  que  la  disposition  delà  partie  que  l’on  ex- 
plore l’exige  ; tantôt , pour  faire  disparaître  les  iné- 
galités que  présente  la  surface  qu’on  percute , il 


faut  placer  sous  l’instrument  un  corps  intermédiaire 
tel  que  du  linge  usé  ou  du  coton  ; d’autres  fois  on 
doit  laisser  des  vêtemens  sur  la  poitrine  pour  éviter 
au  malade  l’impression  du  froid.' 

Souvent  on  se  bornera  à tenir  l’instrument  fixé, 
en  lui  faisant  toucher  les  tégumens  avec  légèreté  : 
c’est  lorsqu’il  s’agira  de  percuter  une  région  dou- 
loureuse, et  quand  ce  procédé  suffira  pour  apprécier 
l’état  physique  d’un  organe.  D’autres  fois  il  faudra 
exercer  un  certain  degré  de  pression  sur  le  plessi- 
mètre : c’est  lorsqu’il  est  utile  de  déprimer  les  parois 
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d’une  cavité,  qui,  molles  et  extensibles,  peuvent 
permettre  au  moyen  d’exploration  d’arriver  jusqu’à 
un  viscère  profondément  placé  et  qu’il  s’agit  d’exa- 
miner. Cette  pression , dans  certains  cas , doit  meme 
être  portée  assez  loin. 

Quelquefois  l’instrument  sera  tenu  invariable- 
ment fixé  : c’est  lorsqu’on  veut  apprécier  le  son 
d’un  seul  viscère.  D’autres  fois  il  faut  le  faire  glisser 
avec  légèreté  sur  plusieurs  régions  : c’est  lorsqu’on 
veut  comparer  les  uns  aux  autres  les  sons  que  four- 
nissent plusieurs  organes. 

Quoi  qu’il  en  soit , le  plessimètre  étant  bien 
maintenu  avec  la  main  gauche,  la  pulpe  des  doigts 
de  la  main  droite  exécute  la  percussion  de  la  ma- 
nière suivante  : les  ongles  étant  coupés  assez  près 
(car  le  son  qu’ils  produisent  altère  sensiblement  les 
résultats  de  la  percussion),  on  pratique  celle-ci 
tantôt  avec  l’indicateur  seulement , tantôt  avec  les 
deux  premiers  doigts  réunis  : quelquefois  même  on 
en  ajoute  un  troisième  , c’est  lorsque,  se  servant 
delà  palette,  on  veut  obtenir  du  son  d’une  large 
surface.  La  partie  de  la  pulpe  qui  avoisine  le  pins 
l’extrémité  des  doigts  doit  seule  frapper,  et  le  son  est 
d’autant  moins  pur  que  la  partie  qui  percute  est 
plus  éloignée  de  cette  extrémité.  Le  choc  doit  être 
sec:  et  pour  cela  il  faut  retirer  le  doigt  aussitôt 
que  l’impulsion  est  donnée.  Il  faut  qu’il  soit  rapide , 
pour  que  les  vibrations  aient  lieu.  La  force  que  l’on 
emploie  varie  en  raison  du  volume  du  son  qu’on 
veut  produire , du  degré  de  sensibilité  des  parties , et 
de  la  largeur  de  l’instr  ument  qui  sert  de  plessimètre. 

Bien  qu’un  seul  choc  soit  suffisant,  souvent,  et 
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dans  la  crainte  qu’une  première  sensation  ne  con- 
duise a des  erreurs,  il  est  avantageux  d’en  exécuter 
plusieurs  de  suite.  En  général,  il  est  bon  pour 
mieux  juger  de  l’espèee  de  son  produit,  de  réitérer 
plusieurs  fois  la  percussion , tantôt  avec  force,  tantôt 
avec  légèreté. 

§ II.  La  percussion  médiate  fait  éviter  les  inconvé- 
niens  reprochés  à la  percussion  directe  du  thorax. 

i°  Les  inconvéniens  qui  tiennent  à la  percussion 
directe  considérée  comme  méthode  n existent  pas 
lorsqu’on  se  sert  de  la  percussion  médiate. 

A.  Quelque  sensibles  que  soient  les  tégumens  , 
quelqu’irritables  que  l’on  suppose  les  malades,  on 
peut  exercer  la  percussion  médiate  sans  causer  de 
douleur.  J’ai  vu  plusieurs  individus  qui  se  plai- 
gnaient vivement  lorsque  les  hommes  les  plushabiies 
exécutaient  la  percussion  directe,  et  qui  n’éprou- 
vaient aucune  sensation  pénible  lorsqu’on  se  servait 
du  plessimètre.  Il  suffit,  pour  comparer  sous  ce  rap- 
port le  procédé  d’Avenbrugger  au  mien  , de  prati- 
quer alternativement  l’un  et  f’autre  sur  la  face 
dorsale  des  os  du  métacarpe.  Dans  ce  cas,  la  percus- 
sion simple  et  un  peu  forte  sera  douloureuse,  et 
il  n’en  sera  pas  ainsi  de  la  percussion  médiate. 
Chez  des  sujets  très-pusillanimes,  il  faut,  relative- 
ment à la  douleur  qu’ils  expriment,  se  défier  de 
l’impression  que  leur  cause  le  son  donné  par  le 
plessimètre  : les  malades  aiment  en  général  assez 
peu  toutes  nos  tentatives  d’exploration  , ils  sont  dis- 
posés à la  plainte  plutôt  qu’a  la  patience;  dans  des 
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cas  semblables  , il  faut  surtout  avoir  le  soin  de  se 
servir  d’un  large  plessimètre , de  le  bien  fixer  et  de 
frapper  d’une  manière  très-légère  et  avec  un  seul 
doigt. 

B.  Les  ébranlemens , la  commotion  , suites  inévi- 
tables de  la  percussion  directe,  sont  à peine  sensibles 
quand  on  se  sert  convenablement  du  plessimètre. 
D’une  part,  en  effet,  le  choc  que  l’on  imprime 
avec  cet  instrument  peut  être  beaucoup  moins  fort , 
bien  qu’un  grand  volume  de  son  soit  produit,* 
d’un  autre  côté,  la  palette  formant  aux  cavités  une 
paroi  solide  artificielle,  répandant  le  mouvement 
sur  une  plus  large  surface  (toute  celle  qui  corres- 
pond à l’instrument),  détruit  ce  que  la  percussion 
avait  de  défectueux.  Plus  les  ébranlemens  seront  à 
redouter,  plus  il  faudra  donner  de  surface  au  ples- 
simètre et  plus  l’impulsion  devra  être  légère. 

C.  L’instrument  donnant  de  la  solidité  aux 
substances  molles  sur  lesquelles  il  est  appliqué, 
on  peut  s’en  servir  sur  les  vêtemens  ou  au  moins 
sur  un  gilet  de  flanelle  ; pourvu  que  ces  vête- 
mens forment  une  couche  uniforme  sur  les  points 
variés  que  l’on  examine,  les  nuances  de  son  res- 
tent différentes  les  unes  par  rapport  aux  autres. 

D.  Quand  on  percute  médiatement  en  laissant  des 
habits  sur  les  malades,  c’est  alors  surtout  qu’il  faut 
appuyer  l’instrument  avec  force  et  bien  le  maintenir. 
Le  refroidissement  de  la  poitrine , dont  on  a peut-être 
exagéré  l’importance  dans  les  reproches  faits  à la 
percussion  directe,  peut  donc  être  facilement  évité 
lorsqu’on  se  sert  du  plessimètre. 

2 0 Plusieurs  circonstances  d’ organisation  ou  de 


^4  DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE. 

maladie  qui  rendent  la  percussion  mcomplètc  ou 
inexécutable , n'ont  pas  le  meme  résultat  pour  la 
percussion  médiate. 

A.  La  percussion  médiate  permet  non-seule- 
ment de  percuter  sur  les  côtes,  mais  encore  dans 
les  espaces  intercostaux , qu’elle  rend  solides  de 
mous  qu’ils  étaient;  elle  gagne  pour  l’exploration 
toute  l’étendue  du  thorax  qui  correspond  à des 
muscles  : il  ne  pourra  donc  plus  résulter  d’erreur 
de  ce  que  d’un  côté  on  frappe  sur  une  côte  et  de 
l’autre  sur  un  espace  intercostal. 

B.  Les  régions  correspondantes  au  scapulum , aux 
mamelles,  etc.,  peuvent  être  facilement  percutées 
a l’aide  du  plessimètre  (voyez  pages  56,  48  et  49)- 

C.  Bien  que  le  thorax  soit  recouvert  d’une 
couche  épaisse  de  tissu  cellulaire  infiltré  de  séro- 
sité ou  d’air,  la  percussion  médiate  donne  des  sons 
fort  remarquables.  Il  suffit  de  déprimer  alors  avec 
un  certain  degré  de  force  le  tissu  œdémateux  ou 
emphysémateux  qui  est  sous-jacent,  pour  que  l’in- 
strument , en  le  condensant  et  en  se  rapprochant  de 
parties  plus  consistantes,  donne  lieu  à des  résul- 
tats satisfaisans  ,*  on  peut  même  dans  le  plus  grand 
nombre  de  cas  obtenir  assez  de  son  en  exécutant 
une  pression  moins  forte. 

D.  Protégeant  la  partie  sur  laquelle  il  est  appli- 
qué, le  plessimètre  peut,  sans  inconvénient,  être 
placé  sur  la  plaie  résultant  de  l’apposition  d’un 
vésicatoire  ou  d’un  séton  ; il  permet  d’exécuter  la 
percussion  dans  certains  cas  où  des  exanthèmes 
douloureux,  des  tumeurs  en  suppuration,  rendent  la 
percussion  directe  tout -à-fait  inexécutable. 


DE  LA.  PERCUSSION  MEDIATE. 


a5 

E.  Il  faut  avouer  que  , chez  les  rachitiques , la 
percussion  médiate  ne  donne  pas  toujours  des  ré- 
sultats plus  certains  que  celle  qu’on  pratique  di- 
rectement; mais  il  est  plusieurs  cas  ou  chez  ces 
individus  les  données  qu’elle  fournit  peuvent  être 
tout  aussi  satisfaisantes  que  s’il  s’agissait  d’un  sujet 
qui  n’aurait  pas  de  déformation.  C’est  ainsi  que, 
pour  un  épanchement,  elle  fournira  les  mêmes 
signes  chez  les  rachitiques  que  chez  les  autres 
hommes. 

3°  Les  inconvéniens  de  la  percussion  directe  dé- 
pendant des  procédés  dont  on  se  sert  ou  de  la  ma- 
nière dont  on  percute , sont  en  partie  détruits  par 
l’usage  du  plessimètre . 

A.  Il  est  plus  facile  de  percuter  avec  le  plessi- 
mètre que  de  percuter  directement  la  poitrine.  Cela 
est  vrai  par  rapport  à la  surface  qu’on  percute  : 
celle  de  l’instrument  est  unie;  elle  n’offre  ni  as- 
pérités , ni  enfoncemens  : les  doigts  peuvent  donc 
la  frapper  d’aplomb , tandis  que  les  inégalités  des 
côtes  rendent  toujours  difficile  la  percussion  d’A- 
venbrugger.  La  convexité  du  thorax , déprimée 
par  l’instrument , est  remplacée  par  la  surface 
plane  de  celui-ci,  et  il  devient  plus  facile  de 
irapper  perpendiculairement.  Cela  est  également 
vrai  relativement  aux  doigts  qui  frappent  : car  plu- 
sieurs dosgts  combinent  leur  action  dans  la  per- 
cussion directe,  et  un  seul  peut  le  plus  souvent 
suffire  dans  la  percussion  médiate. 

Ce  moyen  toutefois,  comme  tout  autre  procédé 
opératoire,  exige,  pour  être  bien  connu,  des  re- 
cherches et  des  études  efficaces»  On  en  tirera  d’au- 
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tant  plus  de  parti  qu’on  aura  plus  d’habitude  de 
s’en  servir.  J’ai  vu  des  hommes  très-instruits  et 
très-familiers  avec  la  percussion  directe,  ne  tirer 
que  peu  d’avantage  de  la  percussion  médiate  ; c’est 
que  les  choses  même  les  plus  simples  ne  s’appren- 
nent pas  sans  un  travail  préparatoire. 

B.  Le  procédé  dont  on  se  sert  à droite  et  à gau- 
che, en  haut  comme  en  bas , sur  la  poitrine  comme 
sur  l’abdomen , étant  le  même,  il  en  résulte  qu’au- 
cune erreur  ne  pourra  provenir  du  mode  d’explo- 
ration ; on  n’a  plus  alors  besoin  de  frapper  longi- 
tudinalement ou  transversalement  sur  la  côte, 
puisqu’un  seul  doigt  sulfit  pour  exécuter  l’opéra- 
tion. Ainsi  que  la  percussion  directe,  la  percussion 
médiate  pourra  donner  des  résultats  généraux, 
c’est-à-dire  dépendans  de  l’ensemble  d’une  cavité: 
il  suffira  pour  cela  de  se  servir  d’un  large  plessi- 
mètre  et  de  frapper  avec  plusieurs  doigts.  Mais 
dans  d’autres  cas,  on  peut  obtenir  des  résultats  de 
points  très-circonscrits , et  c’est  là  un  des  plus 
grands  avantages  de  la  percussion  médiate. 

Le  son  que  fournit  le  plessimètre  percuté  corres- 
pond exactement  au  point  de  la  cavité  que  l’on 
percute.  Ce  fait  est  facile  à établir  : gonflez  la  joue 
d’air  et  appliquez  l’instrument,  partie  sur  les  os 
maxillaires  et  partie  sur  la  paroi  buccale , percutez 
alternativement  sur  ces  deux  points,  et  vous  aurez 
un  son  très-différent  sur  ces  deux  régions  diverses. 
La  même  épreuve  peut  être  faite  partout  où  un  os 
est  contigu  à des  parties  molles.  Il  suit  de  là  qu’on 
peut  à l’aide  de  la  percussion  médiate  déterminer 
les  parties  malades  avec  une  précision  rigoureuse; 
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Ce  que  l’on  chercherait  en  vain  à obtenir  de  la 
percussion  directe. 

La  percussion  médiate  du  thorax  évite  donc 
.presque  tous  les  inconvéniens  de  la  méthode  d’A- 
venbrugger,*  et  si  elle  expose  comme  celle-ci  à quel- 
ques erreurs  chez  les  rachitiques,  si  comme  elle 
elle  exige  dans  certains  cas  une  position  qu’il  est 
difficile  de  faire  garder  au  malade , ce  sont  là  des 
circonstances  rares , des  exceptions  peu  nombreuses, 
qui  n’affaiblissent  en  rien  la  bonté  de  ce  procédé , 
dans  les  cas  si  fréquens  ou  son  emploi  est  prati- 
cable. 

§ III-  La  percussion  médiate  de  V abdomen  a sur 
la  percussion  directe  de  cette  cavité  de  grands 
avantages . 

i°  Tandis  que  la  percussion  directe  pratiquée  sur 
plusieurs  des  régions  abdominales  produit  peu  ou 
point  de  son  , la  percussion  médiate  de  cette  cavité 
fournit  partout  un  bruit  très-remarquable.  Cet 
avantage  résulte  de  ce  que  le  plessimètre  ajoute  en 
quelque  sorte  une  paroi  solide  aux  enveloppes 
molles  de  l’abdomen.  Percutez  successivement  la 
joue  gonflée  par  de  l’air,  tantôt  avec  le  plessimètre, 
tantôt  directement,  et  vous  verrez  que  dans  le 
premier  cas  la  résonnance  sera  infiniment  plus 
forte  que  dans  le  second. 

20  Chaque  organe  étudié  par  le  plessimètre  a un 
son  spécial  ; et  cela  doit  être , puisque  la  nature  et 
le  timbre  du  son  produit  dépendent  de  la  densité, 
de  la  capacité  et  de  la  forme  d’un  instrument  quel- 
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conque.  Un  organe  solide,  tel  que  le  foie,  donnera 
un  son  mat;  un  organe  dur,  tel  qu’un  os,  fournira 
un  bruit  plus  sec;  l’estomac  distendu  par  beaucoup 
de  gaz  donnera  naissance  à une  résonnance  claire; 
les  intestins  grêles  plus  étroits , plus  rétractés,  pro- 
duiront moins  de  son  que  le  cæcum  distendu  par  des 
gaz  ; les  poumons,  remplis  de  vésicules  séparées  par 
des  cloisons,  auront  une  résonnance  caverneuse  dif- 
férente des  bruits  précédens , et  ainsi  de  suite  pour 
les  autres  parties.  Les  sons  obtenus  varieront  en- 
core suivant  que  les  organes  contiendront  ou  non 
des  liquides,  ou  un  mélange  de  liquides  et  de  gaz, 
ou  un  gaz  seul;  de  là  vient  que,  dans  l’étude  de  la 
percussion  médiate , il  faut  établir  une  sorte  d’é- 
chelle de  sonoréité  entre  les  différens  organes,  et 
qu’on  peut  représenter  leurs  dispositions  sonores 
avec  des  lettres  ou  des  chiffres,  ce  qui  ne  serait  pas 
même  proposable  dans  la  percussion  d’Avenbrug- 
ger.  Le  plessimètre  produit  même  certains  sons  que 
ne  peut  donner  la  percussion  simple. 

5°  La  percussion  médiate  fournit  des  résultats 
tellement  précis  que  l’on  peut  déterminer  sur 
l’homme  sain  , sur  le  malade  et  sur  le  cadavre , les 
points  où  correspondent  certains  organes,  et  que 
l’on  peut  mathématiquement  en  mesurer  la  dimen- 
sion à travers  les  parois  abdominales  ou  thoraci- 
ques : cela  est  particulièrement  vrai  pour  le  loie, 
la  rate,  l’estomac,  le  cæcum,  et  la  vessie  (lors- 
qu’elle est  distendue  par  l’urine  ). 

4°  La  percussion  médiate  de  l’abdomen  n’est  pas 
douloureuse  lorsqu’elle  est  convenablement  faite. 
LUe  l’est  infiniment  moins  que  la  palpation  et  sur- 
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tout  que  la  percussion  directe.  Je  l’ai  exécutée  dans 
des  cas  de  péritonite  aiguë,  de  coliques  très-vives, 
dans  des  circonstances  où  un  vésicatoire  avait  été 
appliqué  sur  les  parois  abdominales,  et  les  malades 
ont  avoué  qu’ils  éprouvaient  a peine  une  sensation 
pénible. 

5°  C’est  surtout  pour  l’abdomen , qui  n’est  pas 
comme  le  thorax  protégé  par  une  paroi  osseuse, 
qu’il  faut  éviter  des  ébranlemens  dangereux.  Dans 
des  cas  de  péritonite,  d’hépatite  aiguë,  d’enté- 
rite intense , la  percussion  médiate  prévient  les 
secousses,  en  répandant  l’impulsion  sur  une  large 
surface,  et  en  permettant  de  frapper  avec  une 
telle  légèreté  qu’il  ne  peut  en  résulter  aucun  in- 
convénient. 

6°  L’épaisseur,  l’ocdématie  du  tissu  cellulaire  des 
parois  n’empêche  pas  plus  ici  qu’au  thorax  d’ob- 
tenir de  la  percussion  médiate  des  résultats  sa- 
tisfaisais. 

7°  Le  plessimètre  enfin , en  déprimant  les  or- 
ganes superficiels  et  en  s’appliquant  sur  les  organes 
profonds,  permet  d’en  tirer  du  son,  et  par  cela 
même  donne  à la  percussion  abdominale  une  ex- 
tension qui  a un  très-grand  nombre  d’applications 
pratiques. 

La  percussion  médiate  de  l’abdomen  a donc  des 
avantages  réels  sur  la  percussion  simple  de  cette 
cavité;  car  plus  précise,  plus  calculable  dans  ses 
résultats,  n’étant  ni  douloureuse  ni  dangereuse 
pour  le  malade,  elle  convient  dans  une  foule  de 
cas  où  la  méthode  ordinaire  ne  peut  être  em- 
ployée. 
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CHAPITRE  IV. 

DES  DIFFÉRENS  SONS  OBTENUS  AU  MOYEN  DU  PLESSIMETRE 
ET  DES  VARIATIONS  Qü’lLS  PRÉSENTENT. 

Les  sons  produits  par  la  percussion  médiate 
offrent  des  variétés  infinies,  et  qui  se  rapportent 
i°  à l’espèce  d’organe  exploré  ; auX  états  divers 
dans  lesquels  se  trouve  cet  organe  ; 3°  à l’individu 
même  que  l’on  examine. 

Mais  les  résultats  pratiques  de  la  percussion  mé-> 
diate  se  tirent  moins  du  caractère  fondamental 
des  sons,  que  de  la  comparaison  établie,  chez  le 
même  individu,  entre  les  bruits  fournis  par  les 
organes  divers.  Chez  tel  sujet,  le  cæcum  donne 
bien  un  son  plus  clair  que  chez  tel  autre;  mais 
chez  tous  les  deux,  dans  l’état  normal,  on  n’en  dis- 
tinguera pas  moins  le  cæcum  de  l’intestin  grêle  : 
car  le  premier  donne  un  son  beaucoup  plus  tym- 
panique  que  le  second.  Les  mêmes  considérations 
s’appliquent  aux  autres  viscères. 

En  général , le  son  produit  par  le  plessimètre 
varie  du  plus  au  moins.  Le  plus  est  donné  par  les 
organes  les  plus  creux,  contenant  le  plus  de  gaz, 
les  plus  vastes,  placés  le  plus  superficiellement.  Le 
moins  correspond  aux  parties  les  moins  creuses , les 
plus  denses,  les  plus  épaisses,  les  plus  profondé- 
ment situées.  L estomac,  le  cæcum,  la  paroi  buccale, 
distendus  par  des  gaz  , forment  le  premier  terme , 
tandis  que  la  cuisse,  le  gras  du  bras,  constituent  le 
dernier.  En  deçà  et  au-delà  de  ces  deux  limites,  il 
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est,  dans  l’état  anormal,  certains  cas  qui  peuvent  se 
rencontrer  : la  tympanite  péritonéale  offre  une  ré- 
sonnance plus  claire  que  celle  de  l’estomac  distendu 
par  des  gaz , et  la  matité  d’une  vaste  tumeur  encé- 
phaloïde  ou  squirrheuse  est  plus  marquée  que  celle 
de  la  cuisse  ou  du  bras. 

Certains  sons  auxquels  donne  lieu  la  percussion 
médiate  ont  quelquefois  un  caractère  tout  spécial 
et  propre  à les  distinguer  des  bruits  précédens.  Ils 
peuvent  être  rangés  dans  trois  catégories.  Les  uns 
sont  produits  par  la  percussion  du  plessimètre  ap- 
pliqué sur  des  organes  très-durs  et  sonores  par 
eux-mêmes,  tels  que  les  os  : le  timbre  en  est  sec;  et 
on  peut  en  avoir  une  idée  en  percutant  médiatement 
la  face  interne  du  tibia , ou  bien  la  surface  du  fé- 
mur; mais  dans  ce  dernier  cas  il  faut  que  l’instru- 
ment comprime  assez  les  muscles  pour  être  presque 
en  contact  avec  l’os  de  la  cuisse. 

D’autres  sons  , plus  importans,  consistent  dans  un 
frémissement,  une  oscillation  très-remarquable  et 
qui  b quelque  rapport  avec  le  tintement  métallique 
de  Laennec.  On  peut  le  désigner  sous  le  nom  de 
bruit  humorique.  Plus  a>,gu,  plus  harmonique  que 
les  autres  sons,  il  faut  un  peu  plus  d’habitude  pour 
le  distinguer.  Il  a lieu  dans  les  circonstances  sui- 
vantes : i°  lorsqu’un  organe  creux  est  à moitié 
rempli  par  du  gaz  et  par  de  la  sérosité,  comme  cela 
arrive  fréquemment  pour  l’estomac;  2°  lorsqu’un 
viscère  formant  une  cavité  à parois  minces  nage 
dans  un  milieu  liquide,  c’est  ce  qui  se  remarque 
quelquefois  dans  l’ascite  lorsque  le  tube  intestinal 
a d es  rapports  avec  le  fluide  épanché;  3°  lorsque. 
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de  deux  organes  creux  en  contact  immédiat,  l’uii 
contient  un  liquide  et  l’autre  un  gaz;  ainsi  la  vessie 
pleine  d’urine  peut  toucher  les  intestins  renfermant 
des  fluides  élastiques  ; 4°  lorsque  l’air  sort  avec 
peine  à travers  une  ouverture  étroite  d’une  cavité 
plus  large  oii  il  était  contenu  ; cela  paraît  avoir  lieu 
dans  certains  cas  de  cavernes  tuberculeuses.  Le  plus 
ordinairement  on  rencontre  le  bruit  humorique  au 
niveau  des  points  ou  les  liquides  et  les  gaz  sont  en  rap- 
port : c’est  ainsi  que  la  couche  supérieure  du  fluide 
renfermé  dans  l’estomac,  touchant  au  gaz  contenu 
dans  ce  viscère  , la  surface  de  la  sérosité  dans  l’as- 
cite en  rapport  avec  les  intestins  , les  endroits  où 
les  intestins  et  la  vessie  distendue  par  l’urine  sont  en 
contact,  donnent  lieu  au  bruit  humorique. 

Enfin  il  est  un  autre  son  bien  plus  singulier  et 
que  je  n’ai  observé  que  très  - rarement.  Il  est 
impossible  de  rendre  par  des  mots  la  sensation 
qu’il  donne.  Elle  semble  se  rapporter  à la  fois 
au  doigt  qui  percute  et  à l’oreille  qui  l’écoute  : 
le  doigt  éprouve  une  sorte  ‘de  résistance  élastique 
qui  le  repousse,  et  cela  plusieurs  fois  de  suite  ; l’o- 
reille perçoit  un  son  qui  ressemble  au  bruit  humo- 
rique quoiqu’il  en  diffère  sous  quelque  rapport. 
Tout  porte  à croire  que,  dans  le  cas  que  j’ai  ob- 
servé, il  s’agissait  de  tumeurs  hydatiques. 

Bien  que  , sous  le  rapport  de  leur  degré  et  de  leur 
nature,  il  soit  difficile  de  tracer  une  limite  précise 
entre  les  sons,  il  me  paraît  utile  d’établir  une  sorte  d’é- 
chelle entre  ces  bruits  divers  ; et  pour  cela  il  faut  bien 
donner  des  noms  à chacun  d’eux,  ou  les  désigner  par 
des  lettres.  Il  me  semble  qu’adopter  l’une  et  l’autre 
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ttiéthode  peut  être  utile  , et  c’est  la  marche  que  j ’ai 
suivie.  Pour  rendre  plus  facile  l’étude  de  la  percus- 
sion médiate,  j’ai  cherché  à les  désigner  par  des 
noms  qui  se  rapportassent  à des  organes  sains. 

Ces  noms  sont  réunis  dans  le  tableau  suivant  : 


Son  F. 

Son  fémoral. 

fi  / 

° 

de  la  cuisse. 

)) 

J. 

)) 

jécoral. 

« I 

t,2  <4 

i— ; 

• i 

du  foie. 

)> 

c. 

)) 

cardial. 

1-1  \ 
O 

ÏH 

| du. cœur. 

)) 

P. 

)) 

pulmon-al. 

O) 

fin 

j des  poumons. 

)> 

I. 

)) 

intestinal. 

JS-  a 

4 _> 

1 des  intestins  grêles. 

» 

s. 

)) 

stomacal. 

o>  .5  ( 

prt  pri  * 

de  l’estomac. 

)) 

O. 

» 

ostéal. 

w w 

- S 

des  os.  . 

» 

H. 

)) 

humorique. 

c ~ 

des  organes  rempli 
d’eau  et  d’air. 

» 

HY. 

)) 

hydatique. 

Ils  ré 

d’une  tumeur  hyda 
tifère. 

11  existe  beaucoup  de  sons  intermédiaires  : mais  c’est 
un  inconvénient  attaché  à toutes  nos  divisions,  aux- 
quelles les  phénomènes  de  la  nature  ne  se  prêtent 
qu’ incomplètement.  Pour  exprimer  ces  nuances  au- 
tant que  possible,  j’ai  désigné  par  des  termes  moyens 
les  sons  qui  ne  me  paraissent  pas  pouvoir  rentrer 
dans  ces  catégories  : ainsi  j’ai  dit  que  telle  région 
fournit  un  son  entreS  et  I (entre  le  stomacal  et  l’in- 
testinal) , pour  exprimer  que  ce  son  est  moins  clair 
que  celui  auquel  l’estomac  vide  et  plein  de  gaz  donne 
naissance,  mais  qu’il  est  plus  tympanique  que  celui 
auquel  donne  lieu  la  percussion  des  intestins  grêles. 

Une  nature  variable  de  son  pouvant  se  combinera 
diffé  cens  degrés  desonoréité , j’ai  cherché  aussi  à l’ex- 
primer par  le  même  procédé  : ainsi  j’ai  dit  que  telle 
partie  fournissait  un  son  entre  ï et  H ( entre  l’intes- 
tinal et  l’ humorique  ),  pour  exprimer  que  le  son  in- 
testinal se  combine  avec  le  bruit  humorique. 

5 
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CHAPITRE  Y. 

X 

DE  LA  DIVISION  DU  TRONC  SOUS  LE  RAPPORT  DE 
l’exploration  DES  ORGANES. 

Pour  bien  apprécier  la  position  des  organes,  la 
division  du  tronc  par  régions  telle  qu’elle  est  vul- 
gairement admise  me  paraît  être  insuffisante.  Ces  ré- 
gions, en  général  mal  déterminées , ne  sont  pas  assez 
nombreuses,  et  leurs  noms  ne  correspondent  pas 
toujours  à celui  des  viscères  qui  s’y  trouvent  le  plus 
ordinairement  placés.  Il  ne  sera  donc  pas  sans  utilité 
d’en  augmenter  le  nombre,  de  les  circonscrire  par 
des  lignes  de  démarcation  fixes , et  de  leur  donner 
des  noms  plus  en  harmonie  avec  leurs  rapports. 

A.  Face  antérieure  du  tronc. 

Les  faces  antérieures  du  thorax  et  de  l’abdomen 
s’étendent,  dehautenbas,  des  articulations  sterno- 
claviculaires et  des  clavicules  a la  symphyse  pubienne 
et  au  rebord  osseux  du  pubis  et  de  l’os  des  îles.  Leurs 
limites  latérales  sont  moins  bien  fixées;  mais  elles 
peuvent  être  figurées  par  une  ligne  qui,  de  chaque 
côté,  partant  de  l’articulation  coraco-claviculaire, 
viendrait  se  rendre  a l’épine  iliaque  antérieure  et 
supérieure. 

Deux  autres  lignes  peuvent  être  tirées  a partir 
d’un  pouce  en  dehors  de  chaque  articulation  sterno- 
claviculaire , jusqu’à  un  pouce  et  demi  en  dehors 
de  la  symphyse  pubienne. 

Quatre  lignes  transversales  peuvent  couper  per- 
pendiculairement les  premières.  L’une,  en  forme  de 
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ceinture , part  de  l’angle  inférieur  du  scapulum , 
embrasse  le  thorax  antérieurement  et  vient  se  ren- 
dre a l’angle  inférieur  de  l’omoplate  du  côté  opposé. 
Une  seconde,  parallèle  à la  première,  passe  sur  la 
dépression  que  l’appendice  xiphoïde  présente  a 
son  point  de  jonction  avec  les  autres  pièces  du  ster- 
num. La  troisième  part  du  rebord  inférieur  des 
fausses  côtes  d’un  côté , pour  se  rendre  au  rebord 
semblable  de  l’autre  côté.  La  dernière  enfin  corres- 
pond par  ses  deux  extrémités  aux  épines  iliaques 
antérieures  et  supérieures.  Ces  deux  dernières  li- 
gnes sont  celles  que  les  anatomistes  admettent  pour 
la  division  de  l’abdomen  en  neuf  régions,  divi- 
sion dont  la  bonté  est  généralement  reconnue.  De 
ces  huit  lignes,  quatre  sont  verticales,  dont  deux 
moyennes  et  deux  latérales;  quatre  sont  transver- 
sales , que  l’on  peut  désigner  par  des  chiffres , en 
comptant  de  haut  en  bas. 

Les  huit  lignes  que  nous  avons  supposées,  les  cla- 
vicules et  le  rebord  pelvien,  circonscrivent  quinze 
régions  ; et  il  faut  en  admettre  deux  autres  au- 
dessus  des  clavicules,  pour  le  petit  espace  triangu- 
laire qui  correspond  au  sommet  des  poumons,  ce 
qui  fait  au  total  les  dix-sept  régions  suivantes  : 

i°  Région  sus-pulmonaire  antérieure  droite  ; 

2°  Région  sus-pulmonaire  antérieure  gauche  ; 

Les  dépressions  triangulaires  qui  se  remarquent 
au-dessus  de  chaque  clavicule , constituent  ces  deux 
régions.  Ici  la  percussion  directe  est  inusitée  et  à peu 
près  impraticable  , tandis  que  la  percussion  médiate 
y est  facile  et  avantageuse.  Le  plessimètre  peut  être 
appliqué  sur  le  sommet  du  poumon  , dont  il  n’est 
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séparé  que  par  les  parties  molles  qui  forment  la 
voûte  du  thorax.  Il  suffit  pour  cela  de  faire  tourner  la 
tête  du  malade  du  côté  opposé  à celui  qu’on  examine, 
et  de  se  servir  d’un  plessimètre  d’un  petit  diamètre, 
parce  que  les  espaces  dont  il  s’agit  ont  peu  d’étendue. 

La  percussion  médiate  des  régions  sus-pulmonai- 
res antérieures  fournit  un  son  pulmonal. 

5°  Région  bronchique. 

Elle  est  circonscrite,  en  haut,  par  les  articula- 
tions coraco-claviculaires;  en  bas,  par  la  ligne 
transversale  n°  i,  et  de  chaque  côté  par  les  lignes 
verticales  moyennes.  La  percussion  médiate  de  cet 
espace  peut  être  utilement  pratiquée  ; tandis  que  la 
percussion  directe,  avantageuse  sur  le  sternum  , 
l’est  peu  sur  ses  côtés,  à cause  des  inégalités  des 
côtes  et  des  espaces  intercostaux. 

Pour  bien  percuter  les  sujets  maigres,  il  faut  que 
ces  espaces  soient  remplis  par  une  substance 
molle  qui  fasse  éviter  les  inégalités  qu’on  y ob- 
serve. Le  son  obtenu  sur  cette  région  est  pulmonal 
(poumon,  bronches);  il  aaussi  un  caractère o stéal 
(sternum)  (i). 

4°  Région  pulmonaire  antérieure  droite  ; 

5°  Région  pulmonaire  antérieure  gauche; 

Elles  sont  circonscrites  par  les  clavicules  en 
haut,  par  les  lignes  longitudinales  moyennes  en 
dedans,  par  les  lignes  verticales  latérales  en  de- 
hors, et  par  la  première  ligne  transversale  en  bas. 


(j)  J’indiquerai  dans  tout  ce  chapitre  entre  ( ) les  organes 
qui  correspondent  aux  points  percutés,  et  dont  la  présence 
détermine  tel  ou  tel  caractère  de  son. 
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La  percussion  directe  des  régions  pulmonaires 
antérieures,  praticable  chez  les  sujets  maigres,  est, 
de  l’aveu  de  Laennec , à peu  près  inexécutable 
chez  les  personnes  grasses  ou  chez  celles  dont  la 
mamelle  est  très-développée.  Comment  en  effet 
tirer  du  son  de  parties  très-molles  et  peu  denses? 
comment  se  décider  à frapper  une  glande  dont  la 
sensibilité  est  exquise,  et  dont  les  lésions  sont  fré- 
quemment suivies  des  dégénérations  les  plus  graves  ? 
On  peut,  il  est  vrai,  relever  la  mamelle  d’une 
main,  l’éloigner  du  point  qu  elle  recouvre  et  per- 
cuter celui-ci  ; mais  la  tension  qu’on  détermine 
par  ce  procédé  dans  la  peau  sur  laquelle  on  frappe, 
peut  conduire  a des  résultats  décevans.  Ce  dépla- 
cement est  d’ailleurs  difficile  dans  certains  cas,  et 
11e  peut  pas  toujours  être  pratiqué.  Les  muscles 
grand  et  petit  pectoral  rendent  aussi  la  percussion 
directe  assez  difficile  lorsqu’ils  sont  épais  : et  l’on  11e 
remédie  qu’en  partie  à cet  inconvénient,  en  faisant 
fo  tement  porter  l’épaule  en  arrière. 

La  percussion  médiate  donne  ici  comme  ailleurs 
les  résultats  les  plus  tranchés;  seulement  il  faut 
tenir  compte  du  volume  des  parties  molles  relati- 
vement au  son  qu’on  obtient.  On  peut  appliquer 
ces  considérations  aux  muscles  grand  et  petit  pecto- 
ral, sur  lesquels  la  percussion  médiate  s’opère  avec 
la  plus  grande  exactitude. 

Les  régions  pulmonaires  antérieures  fournissent 
un  son  pulmonal  très-prononcé  (poumon  superfi- 
ciellement placé) , avec  de  légères  variations  suivant 
l épaisseur  des  tégumens,  de  la  mamelle  et  des 
muscles 
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6°  Région  sus-gastrique; 

Elle  est  entourée  par  les  lignes  transversales  n°  i 
et  2,  et  par  les  lignes  verticales  moyennes. 

La  percussion  directe  de  cette  région  est  facile., 
parce  que  le  sternum  remplit  l’office  de  plessimètre. 
Cependant  celui-ci  donne  le  moyen  de  mieux  pré- 
ciser l’étendue  et  la  nature  du  son. 

La  percussion  médiate  donne  ici  des  résultats 
variables  en  raison  des  organes  qui  se  trouvent  der- 
rière cette  région,  de  leur  état  de  plénitude  ou  de 
vacuité  et  de  leurs  dimensions.  On  trouve  en  gé- 
néral en  haut  le  son  pulmonal  (poumon);  à droite 
et  en  bas  une  résonnance  jécorale  (foie),  qui  se  ren- 
contre aussi  quelquefois  dans  toute  l’étendue  de 
cette  région  ; a gauche  un  son  un  peu  moins  mat 
qui  correspond  au  cœur;  et  au-dessous  d’eux  un 
bruit  stomacal  (estomac),  tantôt  pur,  tantôt  mélangé 
avec  le  son  humorique,  suivant  que  le  viscère  con- 
tient ou  non  des  liquides.  Cette  région  est  une  des 
plus  difficiles  à bien  étudier  a cause  de  ses  rapports 
compliqués. 

y°  Région  sus-hépatique; 

Elle  comprend  l’espace  circonscrit  par  les  lignes 
transversales  n°  i et  2,  et  par  les  lignes  verticales 

moyenne  et  latérale  droite. 

•/ 

La  percussion  directe  de  cette  région  peut  être 
facilement  exécutée  : toutefois  les  espaces  intercos- 
taux la  rendent  difficile  sur  une  partie  de  son  éten- 
due ; la  mobilité  des  côtes  leur  fait  donner  peu  de 
son;  et  dans  certains  cas  de  maladie,  l’impulsion 
qu’exige  la  méthode  d’Àvenbrugger  n’est  pas  tout- 
à-fait  exempte  de  danger. 
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La  percussion  médiate,  pourvu  que  le  plessi- 
mètre  soit  bien  appliqué,  olfre  les  mêmes  avantages 
sans  présenter  ces  inconvéniens.  On  trouve  un  son 
pulmonal  dans  la  moitié  supérieure  de  cette  région 
(poumon)  , et  un  bruit  jécoral  dans  la  moitié  infé- 
rieure (foie).  D’autres  fois  la  résonnance  jécorale  s’é- 
tend dans  les  trois  quarts  inférieurs , et  le  bruit  pul- 
monal dans  le  quart  supérieur  seulement  ; d’autres 
fois  le  contraire  a lieu,  ce  qui  résulte  d’une  variation 
dans  le  développement  du  foie  et  du  poumon.  11 
est  même  arrivé  quelquefois  que  le  son  pulmonal  se 
faisait  entendre  dans  toute  l’étendue  de  cette  région. 

Lorsque  les  deux  résonnances  y existent  à la 
fois,  il  est  facile  de  saisir  des  sons  intermédiaires, 
qui  , se  rapprochant  de  plus  en  plus  de  l’une  ou 
* de  l’autre,  indiquent  d’une  manière  positive  les 
points  où  le  foie  et  ceux  où  le  poumon  commen- 
cent à correspondre  aux  parois  percutées. 

8°  Région  cardiaque  ; 

Elle  est  embrassée  par  les  lignes  transversales 
n°  i et  2 , et  par  les  lignes  verticales  moyenne  et 
latérale  gauches. 

La  percussion  directe  de  cette  région  a les  mê- 
mes avantages  et  les  marnes  inconvéniens  que  celle 
de  la  région  sus-hépatique.  C’est  du  degré  de  sono- 
réité  qu’elle  présente  que  les  médecins,  depuis 
Corvisart , tirent  des  inductions  relativement  au 
diagnostic  des  maladies  du  cœur.  La  percussion  di- 
recte a d’autant  plus  d’avantages  ici , que  les  résul- 
tats généraux  qu’elle  fournit , se  rapportant  a une 
large  surface,  peuvent  donner  des  idées  sur  le  vo- 
lume du  principal  organe  de  la  circulation. 
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La  percussion  médiate  permet  de  distinguer  en- 
core mieux  si  le  poumon,  le  cœur,  le  foie  ou  l’es- 
tomac occupent  tel  ou  tel  point  de  la  région  car- 
diaque. On  y trouve  le  plus  souvent  une  résonnance 
pulmonale  très-marquée  en  haut  et  à gauche  ( pou- 
mon); un  son  stomacal  à gauche  et  en  bas  ( esto- 
mac renfermant  des  gaz),  et  quelquefois  un  bruit 
tout- à -fait  mat  (estomac  contenant  des  alimens)* 
Tantôt  le  son  stomacal  est  pur;  tantôt , sur  les  par- 
ties inférieures  de  cette  région,  il  est  mélangé  du 
son  humorique  ( estomac  vide  ou  contenant  des 
liquides).  Ces  résultats  sont  variables  en  raison  de 
la  variabilité  des  rapports  et  du  siège  des  orga- 
nes. Une  percussion  plus  forte  pratiquée  avec  trois 
doigts  sur  un  large  plessi mètre  fait  juger  du  vo- 
lume du  cœur  par  le  degré  de  matité  du  son.  Pour 
obtenir  ce  résultat  il  faut  que  l’estomac  soit  vide. 
Lorsque  le  foie  s’étend  dans  la  région  cardiaque,  il 
y donne  lieu  à une  matité  très-grande,  et  souvent 
il  est  difficile  de  le  distinguer  du  cœur. 

90  Région  gastro-hépatique  (épigastre)  ; 

Elle  est  circonscrite  par  les  lignes  transversales 
n°  2 et  3 , et  par  les  lignes  verticales  moyennes. 

La  percussion  directe  de  la  région  gastro-hépa- 
tique peut  bien  fournir  quelques  données  sur  les 
points  qui  correspondent  aux  côtes,  mais  ailleurs 
ces  résultats  sont  presque  nuis. 

La  percussion  médiate  fait  le  plus  souvent  recon- 
naître un  son  jécoral  dans  la  partie  supérieure  et 
droite  de  cette  région.  Le  foie  peut  s’étendre  très-bas 
et  envahir  tout  l’espace  qu’embrasse  la  région  gas- 
t r o-hépat i q ue .Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas , on 
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trouve  qu'il  finit  \ quatre  ou  cinq  lignes  au-dela  du 
rebord  costal.  Tout  le  reste  de  cette  région  fournit 
souvent  un  son  stomacal  très-marqué  (estomac  vide); 
souvent  ce  bruit  est  mélangé  avec  le  son  humorique 
(estomac  contenant  un  liquide  et  des  gaz).  Pendant 
la  digestion  le  bruit  que  donne  sur  ce  point  l’esto- 
mac est  souvent  assez  mat.  Quelquefois  encore , et 
surtout  lorsque  le  ventricule  est  vide,  la  partie  in- 
férieure de  cette  région  donne  des  sons  intestinaux 
avec  des  nuances  variables  (gros  intestins  et  intes- 
tins grêles). 

io°  Région  hépatique  ( hypochondre  droit)  ; 

Elle  est  bornée  par  les  lignes  transversales  n°  2 
et  5 , et  par  les  lignes  verticales  moyenne  et  latérale 
droites. 

La  percussion  directe  de  cette  région  est  difficile 
a cause  du  peu  de  fixité  et  de  sonoréité  des  parois 
de  celle-ci , et  des  inégalités  que  sa  surface  pré- 
sente. La  méthode  d’Avenbrugger  est  peu  pratica- 
ble vers  l’angle  inférieur  interne  de  cette  région, 
parce  que  les  parois  y sont  très-molles  ; elle  est  dan- 
gereuse à cause  de  la  sensibilité  des  organes  sous- 
jacens. 

La  percussion  médiate,  qui  peut  y être  facilement 
exécutée,  y donne  souvent  lieu  partout  au  son  jé- 
coral  (foie).  Quelquefois  le  son  pulmonal  est  ma- 
nifeste en  haut;  mais  alors  il  diminue  graduelle- 
ment à mesure  qu’on  l’étudie  plus  inférieurement, 
pour  être  bientôt  remplacé  par  le  son  jécorai  (rap- 
port du  foie  et  du  poumon).  A la  partie  déclive  de 
cette  région,  tantôt  le  son  jécorai  cesse  brusque- 
ment , et  on  peut  suivre  avec  exactitude  tous  les 
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points  où  il  a lieu,  et  tous  ceux  où  cFautres  sons  se 
font  entendre  ( lieu  où  les  intestins  et  l’estomac 
touchent  au  foie).  Fréquemment  des  nuances  di- 
verses de  résonnance  stomacale  ou  intestinale  sont 
produites  inférieurement;  et  dans  certains  cas  un 
son  stomacal  mélangé  de  bruit  humorique  s’obtient 
dans  une  étendue  d’un  ou  de  deux  pouces.  Dans  l’ex- 
ploration de  cette  région  il  faut  bien  distinguer  les 
différences  de  son  qui  tiennent  a la  présence  ou  à 
l’absence  des  côtes,  de  celles  qui  dépendent  des  va- 
riations de  position  du  foie,  et  cela  est  facile  avec 
un  peu  d’habitude. 

ii°  Région  gastrique  (hypoehondre  gauche); 

Elle  est  embrassée  par  les  lignes  transversales 
nos  2 et  3 , et  par  les  lignes  verticales  moyenne  et 
latérale  gauches. 

La  percussion  directe  de  cette  région  fournit,  en 
général,  assez  de  son  ; cependant  les  résultats  quelle 
y donne  sont  peu  précis,  et  les  bruits  qu’elle  y 
fournit  font  assez  mal  distinguer  les  points  où  les 
poumons,  l’estomac,  les  gros  intestins,  sont  en  rap- 
port les  uns  avec  les  autres. 

La  percussion  médiate  de  la  région  gastrique 
peut,  faire  reconnaître  les  relations  anatomiques 
des  viscères.  Le  plus  souvent  elle  fournit  partout 
un  son  stomacal,  qui  fréquemment  se  combine 
avec  le  son  humorique  (estomac  rempli  de  liquides 
et  de  fluides  élastiques).  Quelquefois,  on  trouve 
supérieurement  le  son  pulmonal  (poumon) , et  in- 
férieurement et  à gauche  le  son  intestinal  avec  des 
nuances  variées ( intestins  grêles). 

Lorsque  le  sujet  vient  de  prendre  des  alimens. 
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un  son  mat  se  fait  entendre  dans  toute  cette  région 
(estomac  rempli  d’alimens)  ; souvent  encore , on 
rencontre  des  points  où  le  son  intestinal  (intestins 
grêles)  se  manifeste,  et  ces  points  circonscrivent  très- 
bien  l’estomac  rempli  de  substances  alimentaires. 

i2°  Région  colique  moyenne  (ombilicale)  ; 

Elle  est  circonscrite  par  les  lignes  transversales 
n06  3 et  4 ? et  par  les  lignes  verticales  moyennes. 

La  percussion  directe  de  cette  partie  donne  à 
peine  des  résultats , parce  que  ses  parois  sont 
molles  et  dépressibles.  Tout  ce  qu’elle  apprend  , 
c’est  que  des  organes  creux  remplis  de  gaz  se  trou- 
vent placés  sur  ce  point  derrière  l’enveloppe  abdo- 
minale. 

Ici  la  percussion  médiate  a sur  la  méthode  d’A- 
venbrugger  de  grands  avantages.  Augmentant  de 
beaucoup  le  volume  du  son  produit,  elle  peut  faire 
reconnaître  le  viscère  qui  correspond  à tel  ou  tel 
point  de  cetie  région.  En  général,  on  trouve  au 
niveau  de  l’ombilic,  rarement  au-dessous,  plus  sou- 
vent au-dessus,  un  espace  allongé  transversale- 
ment , de  la  largeur  d’un  pouce  et  demi  à deux 
pouces,  et  dans  lequel  se  fait  entendre  un  son 
moins  clair  que  le  stomacal  et  moins  sourd  que 
l’intestinal  (colon  transverse).  Au-dessus,  et  avec 
des  caractères  très-différens  , ou  rencontre  ordi- 
nairement une  résonnance  stomacale  quelquefois 
combinée  avec  le  murmure  humorique,  et  quelque- 
fois encore  le  bruit  obtenu  sur  ce  dernier  point  est 
assez  mat  (estomac  contenant  ou  non  des  gaz,  des 
liquides  ou  des  solides).  Tout-à-fait  en  bas,  le  son 
intestinal  s’obtient  avec  des  nuances  variées  (intes- 
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tins  grêles).  Il  est  clés  cas  où  une  nuance  très-claire 
de  la  résonnance  stomacale  se  fait  observer  vers 
l’angle  inférieur  droit  de  cette  région  (cæcum  dis- 
tendu par  des  gaz). 

i3°  Région  sous-hépatique  (flanc  droit)  ; 

Elle  est  limitée  par  les  lignes  transversales  n°s  3 
et  4?  et  par  les  lignes  verticales  moyenne  et  laté- 
rale droites. 

Ce  qui  a été  dit  de  la  percussion  directe  à l’occa- 
sion de  la  région  précédente , est  également  appli- 
cable à celle-ci,  ainsi  qu’aux  quatre  suivantes. 

La  percussion  médiate  fait  souvent  trouver  à la 
partie  supérieure  de  la  région  sous-hépatique , un 
son  mat  dans  une  direction  transversale  et  dans 
une  largeur  variée  (le  foie).  Souvent  et  à des  dis- 
tances variables  de  la  ligne  médiane,  on  rencontre, 
dans  l’étendue  d’un  ou  de  deux  pouces  carrés  , un 
bruit  assez  mat  quoiqu’il  le  soit  moins  que  le  jé- 
coral.  Sur  cette  surface,  et  autour  d’elle,  se  pro- 
nonce fréquemment  une  résonnance  humorique 
(vésicule  du  fiel  ) ; au  dessus  se  trouvent  des  nuances 
variées  de  sons  intestinal  ou  stomacal  (colon  trans- 
verse et  ascendant,  cæcum). 

i4°  Région  intestinale  (flanc  gauche)  ; 

Elle  est  environnée  par  les  lignes  transversales 
nos  3 et  4?  et  par  les  lignes  verticales  moyenne  et 
latérale  gauches. 

La  percussion  médiate  de  cette  région  donne 
souvent  en  haut  une  résonnance  stomacale,  mélan- 
gée dans  quelques  cas  avec  le  murmure  humori- 
que, et  quelquefois  un  son  moyen  entre  le  jéco- 
ral  et  l’intestinal  (estomac  dans  différens  états  de 
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plénitude  ou  de  vacuité).  En  dedans  et  au  haut, 
elle  fournit  un  bruit  entre  I et  S (colon  transverse)  ; 
et  dans  tous  les  autres  points , un  son  intestinal 
avec  des  nuances  variées  (intestins  grêles). 

1 5°  Région  vésicale  (hypogastre)  ; 

Elle  est  entourée  par  la  ligne  transversale 
n°  4>  par  le  pubis  et  par  les  lignes  verticales 
moyennes. 

La  percussion  médiate,  lorsque  la  vessie  et  l’uté- 
rus sont  vides , fait  obtenir  un  son  intestinal  dans 
toute  l’étendue  de  la  région  vésicale  ( intestins 
grêles).  Seulement  vers  la  droite  de  cet  espace,  on 
entend  quelquefois  un  bruit  stomacal  (cæcum),  et 
vers  la  gauche,  une  résonnance  entre  I et  S (por- 
tion recourbée  du  colon).  Si  la  vessie  est  pleine, 
un  son  au-dessous  du  jécoral  y correspond,  et  l’espace 
dansleqïlel  on  l’entend  est  circonscrit , non  par  une 
ligne  droite,  mais  par  une  ligne  circulaire.  La  direc- 
tion de  cette  ligne  est  indépendante  de  la  position  du 
sujet,  et  la  résonnance  humorique  s’y  fait  souvent 
entendre  (points  où  la  vessie  correspond  aux  in- 
testins); quelquefois  le  son  dont  il  s’agit  s’étend 
aussi  dans  les  régions  voisines.  Souvent  encore, 
on  rencontre  plutôt  à droite  ou  à gauche  qu’au 
milieu  cette  nuance  de  matité.  Quelquefois,  eu 
percutant  le  plessimètre  légèrement  appliqué,  on 
entend  un  son  intestinal,  qui  fait  place  à un  bruit 
sourd  dès  que  l’instrument  déprimant  les  intestins 
appuie  sur  la  vessie  pleine  d’urine.  L’utérus  dis- 
tendu donne  lieu  aux  mêmes  résultats;  cependant 
la  résonnance  humorique  ne  se  rencontre  pas  au- 
tour de  la  circonférence  de  cet  organe. 
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l6°  Ré  gion  cœcale  (aine  droite)  ; 

Le  rebord  osseux  de  l’os  des  îles  et  des  pubis  du 
côté  droit,  la  ligue  transversale  n°  4,  la  ligne  ver- 
ticale moyenne  droite  , forment  les  limites  de  cette 
région, 

La  percussion  médiate  de  la  région  cœcale  fournit 
le  plus  souvent , dans  toute  son  étendue  , un  son  sto- 
macal très-clair  (cæcum  distendu  par  des  gaz).  Quel- 
quefois , mais  très-rarement,  il  est  combiné  avec  le 
bruit  humorique  (cæcum  contenant  des  gaz  et  des 
substances  liquides).  Des  nuances  variées  du  bruit 
intestinal  se  rencontrent  quelquefois  à gauche  (in- 
testins grêles)  et  en  haut  (colon  ascendant  ).  Quel- 
quefois on  trouve  à gauche  une  résonnance  humori- 
que, quoique  le  reste  de  l’espace  conserve  encore 
un  son  stomacal  très-clair  (vessie  remplie  d’urine 
touchant  au  cæcum  plein  de  gaz). 

170  Région  iliaque  (aine  gauche)  ; 

Le  rebord  osseux  de  l’os  des  îles  et  des  pubis  du 
côté  gauche,  la  ligne  transversale  n°  4 > ha  ligne 
verticale  moyenne  gauche,  la  dessinent  et  l’em- 
brassent. 

Dans  cette  région  , le  plessi mètre  donne  quel- 
quefois un  son  stomacal  très-marqué  tout-a-fait  à 
gauche  ( S iliaque  remplie  de  gaz),  et  plus  à droite 
une  résonnance  intestinale  (intestins  grêles)  ; sou- 
vent celle-ci  se  fait  partout  entendre  (les  intestins 
grêles  s’étendant  dans  toute  la  région  iliaque). 
Quelquefois  un  bruit  entre  J et  I,  s’obtient  à gau- 
che (S  iliaque  contenant  des  matières  fécales).  Si  la 
vessie  est  pleine  d’urine,  et  se  trouve  en  contact 
avec  l’S  iliaque  distendue  par  des  gaz  , la  réson- 
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nance  humorique  peut  se  faire  entendre  sur  le 
côté  droit  de  cette  région  ; et  si  la  matrice  est  déve- 
loppée , un  son  mat  peut  aussi  avoir  lieu  sur  ce  point. 

Telles  sont  les  régions  de  la  face  antérieure  du 
tronc.  A celles-ci  on  pourrait  joindre  peut-être 
celle  qui  correspond  au  pubis,  et  dont  la  sonoréité 
est  variable  suivant  que  la  vessie,  la  matrice  on. 
les  intestins  sont  situés  derrière  elle. 

B.  Face  postérieure  du  tronc. 

La  face  postérieure  du  thorax  et  de  l’abdomen 
est  bornée  en  haut  par  une  ligne  qui , partant  du 
bord  supérieur  de  l’omoplate  d’un  côté,  se  ren- 
drait sur  le  bord  semblable  de  l’autre  scapulum; 
en  bas,  les  rebords  osseux  du  bassin  sur  les  côtés  , 
et  la  base  du  sacrum  au  milieu  , peuvent  la  limi- 
ter,* latéralement , cette  face  postérieure  peut  être 
circonscrite  par  deux  lignes  qui,  partant  du  rebord 
postérieur  de  l’aisselle  de  chaque  côté , tombe- 
raient verticalement  sur  le  bassin. 

Deux  autres  lignes  parallèles  à l’axe  du  tronc 
peuvent  être  tirées  du  bord  postérieur  ou  interne 
du  scapulum  , soit  à droite,  soit  à gauche,  et  se 
rendre  aux  épines  iliaques  postérieures  et  supé- 
rieures. Une  ligne  transversale  peut  également 
être  tirée  de  l’angle  inférieur  de  l’omoplate , et 
venir  se  rendre  à l’angle  semblable  de  l’autre  sca- 
pulum. Une  seconde  ligne  également  transversale 
correspond  au  rebord  osseux  qui  termine  infé- 
rieurement le  thorax  en  arrière.  La  crête  qui 
divise  le  scapulum  sur  sa  face  postérieure  est  une 
division  très-naturelle  encore  de  la  région  qui 
correspond  à la  partie  supérieure  et  latérale  du  dos. 
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Ces  lignes  circonscrivent  onze  régions. 

i°  et  2°  Régions  sus -pulmonaires  postérieures 
droite  et  gauche  ; 

Elles  sont  circonscrites  par  la  ligne  transversale 
supérieure  en  haut,  par  la  crête  de  l’épine  de  l’o- 
moplate en  bas,  et  par  les  lignes  verticales  moyennes 
en  dedans.  L’angle  externe  de  la  fosse  sous-épi- 
neuse les  limite  en  dehors. 

Dans  les  fosses  sus-épineuses,  la  percussion  di- 
recte est  très-difficile.  Non -seulement  on  frappe 
sur  un  tissu  mou,  mais  à travers  des  couches  de 
densité  différente  qui  absorbent  le  peu  de  son  pro- 
duit. On  peut  essayer  de  tendre  le  sus-épineux, 
en  faisant  porter  le  bras  correspondant  en  bas  et 
en  avant,  dans  l’intention  de  rendre  cet  endroit 
plus  propre  à la  percussion  ; mais  cette  manoeuvre 
même  est  de  peu  d’utilité  , et  les  différens  résul- 
tats de  la  méthode  d’Avenbrugger , surtout  en  de- 
hors, ont  peu  d’avantage. 

Le  plessimètre  fournit  ici  un  son  très- remar- 
quable, quoique  moins  manifeste  que  sur  les  au- 
tres points  du  thorax;  c’est  un  son  pulmonal,  qu’on 
entend  de  fort  loin  , et  qui  est  plus  marqué  en  de- 
hors qu’en  dedans.  , 

5°  Région  inter-pulmonaire  postérieure; 

Elle  est  comprise  entre  les  lignes  verticales  moyeu- 
ties  , et  la  première  et  la  seconde  ligne  transversales. 

La  percussion  directe  de  la  colonne  vertébrale 
peut  se  pratiquer  sur  la  rangée  des  épines  dorsales, 
bien  qve  les  inégalités  qu  elles  présentent  en  ren- 
dent l’emploi  assez  incommode.  Ses  résultats  se 
rapportent  à toute  l’étendue  de  la  vertèbre  perçu- 
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tée  ; car  l’impulsion  ne  peut  guère  se  communiquer 
à travers  le  canal  rachidien , et  doit , par  cpnsé- 
quent,  fournir  des  sons  qui  correspondent  aux 
organes  en  rapport  avec  les  masses  apophysaires 
et  le  corps  de  la  vertèbre  : or,  comme  plusieurs  de 
ces  points  sont  en  contact  avec  les  poumons,  il  en 
résulte  que  le  son  obtenu  est  presque  toujours  très- 
clair  , bien  que  des  organes  assez  denses , tels  que 
le  coeur,  soient  souvent  situés  près  de  là.  Pour  que 
la  percussion  des  parties  situées  entre  les  vertèbres 
et  le  scapulum  soit  pratiquée  avec  avantage , il 
faut  que  le  trapèze  et  le  rhomboïde  soient  dans  un 
état  de  tension  convenable  ; avec  cette  précaution 
la  méthode  d’Avenbrugger  donne  lieu  à un  son  très- 
clair  et  en  rapport  avec  le  tissu  aréolaire du  poumon. 

La  percussion  médiate  de  cette  région  conduit 
aux  mêmes  résultats  que  la  percussion  directe.  Les 
sons  obtenus  sur  l’épine  dorsale  se  rapportent  en- 
core , par  les  mêmes  causes  , à toute  l’étendue  d’une 
vertèbre  : leur  caractère  est  un  son  pulmonal  com- 
biné avec  un  bruit  ostéal.  Quelquefois,  à la  partie 
inférieure,  on  obtient  une  résonnance  moins  claire 
(peut-être  la  base  du  cœur).  Le  long  des  angles  des 
côtes,  le  son  pulmonal  est  très-évident  (poumon). 

4°  et  5°  .Régions  pulmonaires  postérieures , droite 
et  gauche  ; 

Elles  sont  limitées  en  haut  par  la  crête  du  scapu- 
lum , en  bas  par  la  ligne  transversale  n°  2 , en  de- 
hors par  la  lignelatérale correspondante,  en  dedans 
par  leslignes  verticales  moyennes. 

La  percussion  directe  a ici  les  mêmes  inconvé- 
niens  et  la  même  difficulté  que  dans  les  régions 
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sus-pulmonaires  postérieures.  Pratiquée  sur  la  crête 
scapulaire  elle-même,  elle  donne  une  idée  assez 
juste  de  l’état  physique  du  poumon  qui  se  trouve 
situé  derrière  l’omoplate. 

La  percussion  médiate  fournit  sur  ces  régions  un 
son  pulmonal  profond  mais  un  peu  plus  clair  que 
celui  qui  est  obtenu  dans  la  fosse  sus-épineuse.  C’est 
surtout  vers  l’angle  inférieur  et  le  bord  interne  du 
scapulum  que  cette  résonnance  est  remarquable  : 
elle  l’est  d’autant  moins  qu’on  la  recherche  plus  en 
haut  et  en  dehors. 

6°  Région  pancréatique  ; 

Elle  est  entourée  par  les  lignes  verticales  moyennes 
et  par  les  lignes  transversales  n°  2 et  n°  3. 

La  percussion  directe  de  cette  région  est  possible 
sur  la  ligne  médiane , mais  les  muscles  des  gouttières 
vertébrales  la  rendent  moins  praticable  en  dehors. 
Difficile  sur  les  côtes  inférieures  à cause  de  leur  mo- 
bilité, elle  est  presque  inexécutable  dans  le  reste 
de  l’espace  qui,  appartenant  à cette  région,  se  trouve 
entre  les  côtes  et  la. colonne  vertébrale  : ici,  en 
effet,  les  parois  sont  molles  et  se  refusent  à donner 
du  son  par  la  percussion  directe. 

Le  plessimètre  donne  dans  cette  région  des  résul- 
tats tranchés.  En  haut  et  sur  la  ligne  médiane,  011 
obtient  le  son  pulmonal  combiné  avec  le  bruit 
ostéal  ; de  chaque  côté , on  trouve  un  bruit  pulmo- 
nal manifeste  (poumons  superficiellement  placés); 
plus  bas , se  fait  entendre  un  son  stomacal  ou  in- 
testinal très-éloigné , et  quelquefois  il  est  uni  à la 
résonnance  humorique  (estomac);  du  reste,  ces 
derniers  sons  paraissent  être  très-éloignés , et  en 
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ellet  ils  ne  s’entendent  qu’à  travers  une  grande 

épaisseur  de  parties;  latéralement,  à droite  et  à 

gauche,  on  obtient  un  son  .jécoral  très-manifesté 
(foie  ). 

7 hégion  hépatique  postérieure  ; 

Les  lignes  verticales  moyennes  et  latérales  droites, 
et  les  lignes  transversales  n°  2 et  3 la  circonscrivent! 

La  percussion  directe  de  cette  région  est  difficile 
a cause  de  l’inégalité  de  la  surface  que  celle-ci  pré- 
sente. Lorsque  les  organes  sous-jacens  sont  enflam- 
mes , elle  doit  être  pratiquée  avec  beaucoup  de  mé- 
nagemens.  Le  son  mat  du  foie  s’élevant  très-haut 
a fréquemment  donné  le  change  et  fait  croire  à 
existence  d’un  épanchement  pleurétique. 

La  percussion  médiate  produit  en  haut  un  son 
pulmonal  qui  peut  exister  plus  ou  moins  bas.  Très- 
inferieuremeut,  on  le  trouve  en  dedans , mais  on  ne 
e rencontre  plus  en  dehors  ( poumon  se  prolongeant 
le  long  de  la  colonne  vertébrale).  Le  reste  de  cette  ré- 
S'on  donne  un  bruit  jécoral  (foie);  mais  entre  le 
point  ou  lun  de  ces  sons  finit  et  où  l’autre  com- 
mence,  on  trouve  souvent  des  nuances  décroissantes 
qui  est  facile  de  saisir  (poumon  se  terminait  par 

une  ame  qui  s’amincit  de  plus  en  plus  à mesure 
qu  elle  est  plus  inferieure). 

8°  Région  splénique  ; 

Elle  est  compi  ise  entre  les  lignes  verticales  moyen- 

1 nés  et  latérales  gauches , et  les  lignes  transversales 
1 n°  2 et  3. 

La  percussion  directe  de  cette  région  a les  mêmes 
1;  înconveniens  que  celle  qui  est  pratiquée  sur  la  ré- 
gion hépatique  postérieure. 


52  DE  LA  DIVISION  DU  TRONC. 

La  percussion  médiate  donne  en  haut  un  son  pub 
monal  très-marqué  (poumon),  qui  se  rencontre 
plus  bas  que  dans  la  région  précédente  ; c’est  surtout 
près  de  la  colonne  vertébrale  qu’il  s’obtient  très- 
inférieurement.  Au-dessous  de  lui , on  trouve  dans 
la  hauteur  de  5 ou  4 pouces  un  son  jécoral  un 
peu  moins  mat  que  celui  de  la  région  hépatique  pos- 
térieure (la  rate).  Plus  bas  encore  se  rencontre  un 
son  intestinal,  qu’on  obtient  aussi  fréquement  entre 
la  colonne  vertébrale  et  la  rate  (intestins);  quel- 
quefois on  trouve  en  dehors  ce  même  son  intestinal 
( intestins  grêles),  et  plus  souvent  le  bruit  stomacal 
soit  pur,  soit  combiné  avec  la  résonnance  humo- 
rique  (estomac  dans  différens  états). 

90  Région  inter-rénale  ; 

Elle  est  située  entre  les  lignes  verticales  moyen- 
nes, la  ligne  transversale  n°  3 et  le  rebord  du 
bassin. 

La  percussion  directe  de  cette  partie  ne  donne 
aucun  résultat  qui  mérite  d’être  noté. 

La  percussion  médiate  fournit  au  milieu  un  son 
intestinal  très-éloigné  ( intestins  recouverts  par 
des  parties  nombreuses  et  épaisses);  et  sur  les  côtés 
un  son  très-mat  (reins). 

io°  et  ii°  Régions  rénales  droite  et  gauche  ; 

Elles  sont  embrassées  par  les  lignes  verticales 
moyennes  et  latérales , par  la  ligne  transversale 
n°  3 et  par  le  rebord  pelvien. 

La  percussion  directe  de  cette  région  est  sans 
résultats  remarquables. 

La  percussion  médiate  donne  presque  partout  un 
son  jécoral  (reins),  mais  latéralement  une  réson- 
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nance  intestinale  et  quelquefois  un  son  stomacal 
assez  prononcé  (colon). 

C.  Faces  latérales  du  tronc . 

La  face  latérale  droite  du  thorax  et  de  Y abdomen 
est  limitée  en  haut  par  la  partie  la  plus  élevée  de 
faisselle  droite  ; en  bas,  par  le  rebord  osseux  de  l’os 
des  îles  du  côté  droit  ; en  avant , par  la  ligne  la- 
térale droite  de  la  face  antérieure  ; en  arrière , par 
la  ligne  latérale  droite  postérieure  qui  la  sépare  de 
la  face  postérieure  du  tronc. 

Deux  lignes  transversales  suffisent  pour  cette 
face;  l’une,  n°  i,  est  la  suite  de  celle  qui,  partant 
de  l’angle  de  l’omoplate,  ntoure  le  tronc  en  forme 
de  ceinture,  l’autre  correspond  au  rebord  costal. 

Trois  régions,  de  chaque  côté,  sont  formées  par 
ces  lignes  : 

i°  Région  pulmonaire  latérale  droite  ; 

Elle  est  circonscrite  par  le  sommet  de  f espace 
axillaire  en  haut,  par  la  première  ligne  transversale 
en  bas,  par  la  ligne  latérale  antérieure  droite  en 
avant,  et  par  la  ligne  latérale  postérieure  droite  en 
arrière. 

La  percussion  directe  de  cette  région  peut  être 
facilement  exécutée  et  conduit  à de  bons  résultats  ; 
seulement  les  vaisseaux , les  nerfs , le  tissu  cellu- 
laire, les  ganglions  lymphatiques  formant  une  cou- 
che épaisse  au  niveau  de  l’aisselle,  rendent  sur  ce 
point  la  méthode  d’Avenbrugger  douloureuse  et 
difficile. 

La  percussion  médiate  présente  les  mêmes  avan- 
tages et  n’a  pas  les  mêmes  inconvéniens.  Elle  fait 
entendre  partout  un  son  pulmonal , lorsque  le  pou- 
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mon  est  sain.  Il  arrive  quelquefois,  tout-à-fait  en 
bas , que  le  bruit  jécoral  vient  peu  à peu  se  joindre 
au  son  pulmonal , qui  diminue  insensiblement  (le 
foie  se  rapprochant  des  parois  ).  Mais  il  est  rare  que, 
dans  cette  région,  le  bruit  pulmonal  disparaisse 
complètement,  parce  qu’il  reste  presque  toujours 
une  portion  de  poumon  entre  le  foie  et  les  côtes. 

2°  Région  hépatique  latérale  ; 

Elle  est  environnée  par  les  lignes  transversales 
n°  i et  2 , et  par  les  lignes  latérales  droites , anté- 
rieure et  postérieure. 

La  percussion  directe  de  cette  région  est  avanta- 
geuse en  haut  ; mais  elle  l’est  d’autant  moins  qu’on 
la  pratique  plus  inférieurement. 

La  percussion  médiate  peut  y suppléer  : en  haut 
elle  fournit  d’ordinaire  un  son  plus  ou  moins  clair 
(poumon),  auquel  succède  plus  bas  un  son  jécoral 
( foie  ) ; et  il  y a des  nuances  qui  établissent  entre 
ces  deux  bruits  une  échelle  de  gradation  qu’on 
peut  suivre  ( le  poumon  s’amincissant  de  plus  en 
plus  , et  finissant  par  être  remplacé  par  le  foie). 
Tout-à-fait  en  bas , on  trouve  quelquefois  à des 
degrés  variables  les  sons  jécoral  et  stomacal  (colon 
ascendant). 

5°  Région  colique  droite; 

Elle  est  circonscrite  par  la  ligne  transversale 
n°  2 , par  le  rebord  du  bassin  et  par  les  lignes  la- 
térales antérieure  et  postérieure. 

La  percussion  directe  de  cette  région  ne  donne 
aucun  résultat. 

La  percussion  médiate  peut  y être  facilement 
pratiquée.  Quelquefois  elle  fait  obtenir  en  haut  un  . 
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son  jécoral  (le  foie),  presque  partout  un  bruit  entre 
l’intestinal  et  le  stomacal  ( colon  ascendant).  Re- 
marquons ici  que  ce  bruit  est  moins  clair  que  sur 
d’autres  points  de  l’abdomen,  à cause  de  l’épaisseur 
des  parois  de  la  région  colique  droite.  En  avant  on 
obtient  , dans  certains  cas , une  résonnance  intes- 
tinale distincte  du  son  précédent  ( intestins  grêles). 

D.  Face  latérale  gauchè  du  tronc . 

i°  Région  pulmonaire  latérale  gauche  ; 

Les  limites  de  cette  région  et  des  deux  suivantes 
sont  les  mêmes  qu’à  droite. 

On  peut  dire  ici  de  la  percussion  directe  tout  ce 
qui  est  applicable  à la  région  pulmonaire  latérale 
droite  (pag/52  ). 

La  percussion  médiate  fournit  sur  cette  région 
un  son  pulmonal  très-clair  (poumon).  Il  arrive 
qu’on  entend  tout-à-fait  en  bas  un  bruit  stomacal , 
soit  pur  soit  mélangé  avec  la  résonnance  humo- 
rique  ( estomac  contenant  ou  non  des  liquides). 
Entre  les  espaces  où  l’on  obtient  ces  bruits,  on 
trouve  des  points  intermédiaires  où  se  remarque 
une  sorte  de  combinaison  entre  les  résonnances 
stomacale  et  pulmonale  ( points  où  le  poumon  et 
l’estomac  se  trouvent  placés  l’un  devant  l’autre). 

2°  Région  stomachique  latérale; 

La  percussion  de  cette  région,  quoique  facile,  ne 
donne  pas  des  différences  de  son  assez  tranchées 
pour  qu’on  puisse  saisir  exactement  les  rapports  des 
différons  viscères. 

La  percussion  médiate  donne  le  plus  souvent  en 
haut  un  son  pulmonal  très-clair  (poumon  ).  Si  l’es- 
tomac est  vide,  et  si  le  sujet  est  debout,  cette  ré- 
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sonnance  pulmonale  descend  quelquefois  tout-à-fait 
en  bas.  Dans  le  cas  contraire,  le  bruit  stomacal  pur 
ou  mélangé  de  son  humorique  (estomac  contenant 
des  gaz,  ou  des  gaz  et  des  liquides),  ou  bien  un  son 
entre  I et  J (estomac  distendu  par  des  alimens) , se 
font  ordinairement  entendre  au-dessous.  Quelque- 
fois encore,  c’est  une  résonnance  I ou  S,  différente 
des  précédentes,  qui  se  rencontre  sur  d’autres  points 
de  cette  région  (intestins  grêles,  colon  transverse)  : 
nous  verrons  ailleurs  comment  on  peut  déterminer 
à quels  organes  cette  résonnance  appartient.  En 
arrière  et  en  bas,  on  trouve  quelquefois  un  son 
jécoral  (rate),  qui  se  continue  dans  la  région  splé- 
nique. 

5°  Région  colique  gauche  ; 

La  percussion  directe  de  cette  région  est  à-peu- 
près  sans  résultats. 

La  percussion  médiate  donne  en  haut,  quand 
l’estomac  est  distendu,  un  so*n  stomacal  pur  ou  mé- 
langé de  la  résonnance  humorique,  ou  encore  un 
bruit  entre  I et  J , suivant  les  substances  qu’il  con- 
tient. Au-dessous  est  un  son  entre  I et  S,  différent 
des  précédens  (colon  descendant), ou  bien  encore  on 
y remarque  des  nuances  variées  du  bruit  intestinal 
(intestins  grêles). 
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PREMIERE  PARTIE. 

DU  THORAX 

■CONSIDERE  SOÏJS  LE  RAPPORT  DE  LA  PERCUSSION 

MÉDIATE. 


La  cavité  thoracique,  variable  en  dimension  sui- 
vant que  les  nombreux  organes  qui  la  remplissent, 
ou  que  les  parties  qui  la  forment , exécutent  ou  non 
les  actions  qui  leur  sont  confiées , s’étend  plus  in- 
férieurement en  arrière  qu’en  avant. 

Les  organes  qui  s’y  trouvent  n’ont  pas  tous , dans 
l’état  normal , la  même  densité  : les  uns  contiennent 
des  fluides  élastiques , les  autres  sont  musculeux  ou 
remplis  de  fluides  \ et  dans  plusieurs  circonstances  ils 
reçoivent  des  quantités  d’air  ou  de  liquide  variables. 
Ils  peuvent  encore  être  le  siège  d’expansions  ou  de  re- 
foulemens , soit  par  suite  de  leur  propre  action , soit 
par  l’influence  qu’exercent  sur  eux  les  fonctions 
des  parties  voisines. 

Dans  l’état  anormal,  les  mêmes  variations  peu- 
vent avoir  lieu , et  de  plus  des  cavités  qui  contenaient 
peu  ou  point  de  fluides  sont  susceptibles  d’en  rece- 
voir une  assez  grande  quantité  ; des  parties  qui 
étaient  molles  peuvent  devenir  dures  ; des  organes 
dont  le  tissu  était  rare  acquièrent  quelquefois  de  la 
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densité;  d’autres  qui  étaient  mobiles  cessent,  dans 
certains  cas,  de  l’être,  etc.;  de  là  un  grand  nombre 
de  changemens  dans  l’état  physique  de  ces  parties , 
changemens  qui  sont  souvent  assez  marqués  pour 
que  la  percussion  donne  des  résultats  qui  leur  cor- 
respondent et  qui  puissent  être  saisis. 

Examinons  successivement  les  inductions  que  la 
percussion  peut  fournir  dans  les  maladies  des  parois 
thoraciques,  de  la  plèvre,  du  poumon,  du  péri- 
carde et  du  cœur. 

CHAPITRE  I. 

DES  MALADIES  DES  PAROIS  THORACIQUES  DANS  LESQUELLES 
LA  PERCUSSION  MEDIATE  PEUT  ETRE  UTILE. 

Dans  les  affections  des  parois  du  thorax  on  peut 
avoir  en  vue,  lorsqu’on  se  sert  du  plessimètre,  ou 
bien  d’apprécier  la  nature  de  ces  lésions,  ou  encore 
d’explorer  les  viscères  intérieurs,  en  évitant,  par 
ce  moyen,  les  inconvéniens  dont  la  percussion 
simple  est  accompagnée. 

i°  Il  est  quelques  tumeurs  développées  sur  les 
parois  du  thorax  dont  la  percussion  médiate  peut 
éclairer  la  nature. 

a.  L’emphysème  du  tissu  cellulaire  des  parois 
thoraciques  doit  avoir  un  son  plus  clair  que  l’œ- 
dème; au  moins  le  tissu  cellulaire  d’un  cadavre 
infiltré  d’air  est-il  plus  sonore  que  lorsqu’il  est 
rempli  de  sérosité. 

b . Une  hernie  des  poumons,  pour  peu  qu’elle  ait 
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île  l’étendue,  aura  un  son  pulraonal  très-marqué 
et  très-superficiel. 

c.  Une  tumeur  formée  par  des  liquides  ou  des 
parties  molles,  quelque  consistance  qu’elle  ait , ne 
donnera  pas  un  bruit  sec  comme  cela  aurait  lieu 
pour  une  production  dont  la  nature  serait  osseuse. 

d.  Une  tumeur  peu  manifeste  à l’extérieur,  ayant 
cependant  beaucoup  d’épaisseur,  à cause  de  la  sail- 
lie qu’elle  formerait  à l’intérieur,  donnera  un  son 
mat  en  rapport  avec  son  diamètre  : le  contraire  de- 
vrait avoir  lieu  dans  des  circonstances  opposées. 
Ces  considérations  sont  applicables  aux  anévrysmes, 
aux  cancers,  etc. 

e.  Une  hernie  des  viscères  abdominaux  a travers  les 
espaces  intercostaux  pourrait  aussi  donner  des  sons 
très-propres  à démontrer  la  nature  de  la  tumeur. 

2°  Les  lésions  des  parois  qui  rendent  la  per- 
cussion directe  difficile  et  qui  n’empêchent  pas 
l’emploi  du  plessimètre , peuvent  se  rapporter  aux 
suivantes  : 

a.  Des  douleurs  musculaires  névralgiques  ou 
pleurétiques  ; 

b.  Des  contusions,  des  blessures , des  ulcérations 
spontanées  ou  provoquées  ; 

c.  Des  infiltrations  variées,  des  abcès; 

d.  Des  tumeurs  de  quelque  nature  qu’elles  soient, 
mais  spécialement  celles  qui  sont  remarquables  par 
leur  mollesse. 

Nous  avons  cherché  à établir  ailleurs  les  modi- 
fications que  la  percussion  médiate  doit  éprouver 
dans  ces  différentes  circonstances , et  nous  aurons 
plus  tard  l’occasion  de  présenter  des  observations 
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qui  se  rapportent  a ces  cas  variés.  Il  en  est  une  qui 
trouvera  ici  convenablement  sa  place , parce  qu’elle 
offre  un  diagnostic  difficile  établi  au  moyen  de  la 
percussionmédiate  et  de  l’auscultation. 

Observation.  — M.  X.  A.  éprouvait  depuis 
plusieurs  semaines  les  symptômes  fonctionels  et 
les  signes  physiques  d’une  pleurésie  chronique  du 
côté  gauche  ( voyez  page  77  et  78  ) ; son  obscur  à la 
partie  déclive,  niveau  supérieur  de  l’épanchement, 
égophonie  correspondant  à celui-ci , mais  se  rap- 
prochant de  la  bronchophonie;  toux  sèche,  diffi- 
culté de  respirer,  coucher  sur  le  côté  gauche  plus 
facile  que  sur  le  côté  droit,  etc.  Des  saignées  lo- 
cales, des  vésicatoires  furent  employés.  Les  acci- 
dens  se  calmèrent,  et  ce  côté  devint  manifestement 
plus  étroit  que  l’opposé  : le  malade  présentait  l’as- 
pect de  celui  dont  Laennec  a donné  la  figure. 
Le  son  était  devenu  semblable  à celui  du  côté  sain 
( son  pulmonal).  Cependant  la  toux  persistait , la 
fièvre  hectique  se  déclarait , des  douleurs  peu  vives 
se  manifestaient  entre  les  deux  épaules , mais  sur- 
tout a gauche.  Pendant  quelques  jours  je  ne  re- 
cherchai pas  quelle  était  la  cause  de  cette  souffrance , 
car  ces  douleurs  sont  si  habituelles  dans  des  cas 
semblables  que  je  ne  croyais  pas  cet  examen 
bien  utile.  Cependant  le  malade  se  plaignit  da- 
vantage et  j’examinai  alors  avec  attention  la  par- 
tie douloureuse.  Je  11e  fus  pas  médiocrement  sur- 
pris d’y  voir  une  tumeur  molle , avec  fluctuation 
profonde , formant  une  saillie  d’un  pouce  et  s’éten- 
dant dans  toute  la  partie  gauche  de  la  région  pul- 
monaire postérieure. 
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•Quel  était  l’état  de  la  plèvre  située  au-dessous? 
y existait-il  un  épanchement  ? 

L’auscultation  médiate,  malgré  la  présence  d’une 
couche  de  pus  très-considérable,  donna  une  respi- 
ration vésiculaire  pure.  La  percussion  directe  était 
impraticable.  La  percussion  médiate  fut  faite  avec 
facilité  : le  liquide,  déprimé  avec  le  plessimètre, 
n’empêcha  pas  celui-ci  d’être  en  contact  avec  les 
côtes  et  fit  alors  obtenir  un  son  pulmonal  clair  et 
absolument  analogue  à celui  du  côté  opposé.  Le  reste 
du  côté  gauche  donnait,  par  la  percussion  et  l’aus- 
cultation, les  résultats  normaux. 

La  cavité  de  la  plèvre  ne  communiquait  donc  pas 
avec  l’abcès . Peut-être  que  des  tubercules  pulmo- 
naires peu  volumineux , ayant  déterminé  une  pleu- 
résie circonscrite,  étaient  la  source  de  cet  accident. 
L’ouverture  de  la  tumeur  fut  faite  à la  partie  la  plus 
déclive  : le  pus  qui  s’en  écoula  était  situé  entre  le 
rhomboïde  et  les  parois  thoraciques  ; il  était  bien 
lié,  homogène,  d’un  blanc  jaunâtre;  il  s’en  écoula 
plus  de  deux  verrées.  La  percussion  médiate  et  l’aus- 
cultation donnèrent  alors  les  mêmes  résultats  qu’a- 
vant l’évacuation  du  liquide. 

Cet  abcès  ne  guérit  pas.  Le  malade  survécut  plu- 
sieurs mois,  et  il  ne  se  manifesta  pas  depuis  d’autres 
signes  physiques  de  l’épanchement  pleurétique.  On 
ne  trouva  jamais  de  matité  au-dessus  ni  au-dessous 
des  clavicules  ; jamais  non  plus  la  pectoriloquie  ne 
se  fit  entendre.  La  quantité  de  pus  qui  s’écoulait 
n’augmentait  ni  par  la  toux  ni  par  l’expiration , et 
cette  quantité  ne  fut  jamais  telle  qu’on  pût  l’attri- 
buer à une  cavité  aussi  vaste  que  celle  de  la  plèvre. 
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La  diarrhée,  les  sueurs,  survinrent  comme  chez  les 
phthisiques  ; la  mort  eut  lieu,  et  l’on  me  refusa  opi- 
niâtrement l’autopsie  cadavérique,  qui  eût  été  utile 
dans  ce  cas. 

Bien  que  l’inspection  du  cadavre  n’ait  pu  lever 
tous  les  doutes,  il  n’en  résulte  pas  moins  ici,  à l’ap- 
pui des  propositions  précédentes,  que  la  percussion 
médiate  a pu  donner  des  renseigneinens  importans 
dans  un  cas  d’abcès  du  thorax.  Tout  porte  à croire 
que  l’ancienne  pleurésie  était  guérie,  et  que  chez 
ce  sujet,  probablement  phthisique  , elle  n’était  pas 
la  source  du  pus . 

CHAPITRE  II. 

DBS  MALADIES  DE  LA  PLÈVRE. 

Article  Ier.  De  la  disposition  physique  de  la  plèvre 
dans  V état  normal  et  anormal. 

Etat  normal.  Les  plèvres  ont  trop  peu  d’épaisseur 
peur  modifier  le  son  que  donne  le  thorax  qu’on 
percute.  Leur  cavité  ne  contient  point  de  sérosité 
qui  y soit  accumulée.  Ce  liquide  s’y  rencontre  bien 
en  petite  quantité  chez  beaucoup  de  cadavres  , mais 
cela  tient  à la  gêne  de  la  circulation  dans  les  der- 
niers momens  de  la  vie.  Doublant  les  parois  du  tho- 
rax , les  plèvres  se  prolongent  très -bas  entre  le 
diaphragme  et  les  côtes,  et  sont  juxta-posées  au- 
dessous  du  point  où  le  poumon  est  terminé  inférieu- 
rement par  un  bord  mince.  Cette  extension  des  plè- 
vres est  surtout  remarquable  en  arrière  de  chaque 
côté  de  la  colonne  vertébrale. 
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Les  plèvres  renferment-elles  des  gaz?  Il  est  inu- 
tile de  rappeler  les  innombrables  discussions  aux- 
quelles ce  sujet  a donné  lieu  du  temps  de  Haller. 
On  sait  bien  maintenant  que  s’il  s’en  trouve  dans 
leur  cavité,  ce  n’est  qu’en  très-petite  quantité.  Ces 
gaz  ne  peuvent  donc  en  rien  modifier  les  résultats 
de  la  percussion  directe  ou  médiate. 

Les  cavités  des  plèvres  n’ont  point  de  commu- 
nication avec  les  parties  circonvoisines.  Les  feuillets 
membraneux  qui  les  entourent  sont,  dans  l’état 
normal,  partout  libres  par  leur  face  pleurale,  et 
adhérens  par  leurs  faces  costale  et  pulmonaire.  La 
contiguité  qui  existe  entre  ces  deux  feuillets  n’em- 
pêclie  pas  qu’ils  puissent  s’écarter  l’un  de  l’autre 
lorsque  des  fluides  s y trouvent  contenus.  La  mol- 
lesse des  poumons  permettant  un  certain  degré  de 
compression  , il  doit  arriver  que  les  liquides  ou  les 
gaz  renfermés  dans  les  plèvres  écartent  ces  organes 
et  les  refoulent  vers  l’axe  du  tronc. 

Etat  anormal.  Tous  les  changemens  qui , dans  l’é- 
tat anormal,  ont  rapport  à la  couleur,  à la  consis- 
tance des  plèvres,  ne  peuvent  être  éclairés  par  la 
percussion,  et  je  les  passerai  sous  silence. 

Les  travaux  modernes  d’anatomie  pathologique 
prouvent  que  l’épaississement  des  plèvres  , s’il 
existe,  est  très-rare  ; et  que,  dans  les  cas  où  elles  en 
paraissent  atteintes,  cela  est  dû  à une  couche  pseudo- 
membraneuse déposée  à leur  surface  contiguë  , ou 
à des  granulations  miliaires  qui  s’y  sont  dévelop- 
pé es(Morgagni , Bichat,  Laennec  , Andral). 

C’est  encore  au  dépôt  d’une  substance  plastique 
qu’il  faut  rapporter  les  adhérences  dont  les  plèvres 
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sont  souvent  le  siège.  Rarement  F épaississement  ou 
les  adhérences  sont-ils  portés  au  point  de  former 
une  couche  assez  considérable  pour  altérer  le  son 
que  donne  la  percussion  du  thorax. 

Les  dégénérescences  cartilagineuses  ou  osseuses 
de  la  plèvre,  fréquentes  surtout  au  sommet  des 
poumons  tuberculeux , y acquièrent  souvent  une 
épaisseur  assez  grande. 

La  sérosité  fournie  par  la  plèvre  peut  augmenter 
en  quantité  ; cela  a lieu  d’une  manière  constante , 
suivant  Laennec,  dans  l’inflammation  de  cette  mem- 
brane. Plusieurs  auteurs  ne  croient  pas  que  cette 
augmentation  soit  constante  , mais  regardent  ce 
cas  comme  incomparablement  plus  fréquent,  et 
n’admettent  guère  la  pleurésie  sans  épanchement 
que  comme  un  fait  exceptionnel.  Or,  cette  sérosité 
dans  la  pleurésie  peut  avoir  des  degrés  divers  de 
consistance;  et  celle-ci  est  variable  suivant  la  na- 
ture, l’ancienneté  de  l’épanchement,  et  suivant  la 
disposition  organique  du  sujet  qui  en  est  atteint. 
Tantôt , et  c’est  le  cas  le  plus  fréquent , la  sérosité 
est  libre  dans  la  cavité  de  la  plèvre;  tantôt,  elle  est 
embrassée  par  des  adhérences  qui  en  forment  une 
collection  fixée  sur  le  point  où  elle  a été  déposée  ; 
c’est  ce  qui  arrive  dans  la  pleurésie  circonscrite  ou 
partielle.  On  voit  que  celle-ci  peut  avoir  lieu 
entre  les  lobes  (pleurésie  interlobaire) , entre  le 
diaphragme  et  le  poumon  (pleurésie  diaphragmati- 
que), entre  la  plèvre  et  le  médiastin  (pleurésie 
médiastine),  entre  les  côtes  et  le  poumon  (pleu- 
résie costo-pulmonaire ).  Il  est  impossible  qu’une 
collection  de  sérosité  ait  lieu  dans  la  plèvre  sans 
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que  le  poumon  soit  refoulé  ; et  si  F épanchement 
devient  plus  considérable , les  organes  voisins  sont  ' 
déplacés , le  cœur  peut  être  porté  du  coté  opposé 
(Laennec),  le  foie  être  repoussé  vers  l’abdomen 
(Andral).  Il  arrive  un  moment  ou  le  poumon  est 
tou  t-à -fait  porté  en  arrière  vers  la  colonne  vertébrale. 

Des  épanchemens  de  sang  peuvent  avoir  lieu  dans 
la  plèvre.  La  matière  ramollie  de  vastes  tubercules 
pulmonaires  s’y  est  quelquefois  accumulée  a la  suite 
de  l’ulcération  de  cette  membrane  (Chomel,  Louis, 
Àndral  , etc.).  Une  hydatide  pulmonaire  ou  hépati- 
que rompue  peut  aussi  y verser  le  fluide  qu’elle 
contient,  etc.  Dans  tous  ces  cas  d’épanchement,  les 
liquides  se  comportent  à peu  près  de  la  même  ma- 
nière. L’air  atmosphérique  peut  parvenir  dans  les 
plèvres  par  une  ouverture  des  parois  ou  par  une 
fistule  pulmonaire  (Laennec  , Cayol,  etc.).  Peut- 
être  aussi  que  des  gaz  se  dégagent  quelquefois  des  li- 
quides épanchés  dans  la  plèvre , ou  sont  fournis  par 
une  exhalation  vitale.. La  manière  dont  leur  forma- 
tion peut  aVoir  lieu  est  hors  de  mon  sujet  : il  suffit 
de  savoir  que  des  fluides  élastiques  peuvent  se  ren- 
contrer en  plus  ou  moins  grande  quantité  dans  le 
sac  des  plèvres , tantôt  seuls  , tantôt  avec  des  liqui- 
des variables  ( pneumo  - thorax , hydro -pneumo- 
thorax). 

Dans  les  cas  précédens,  le  thorax  est  dilaté  du 
côté  correspondant  à l’épanchement.  Il  arrive  quel- 
quefois que  , dans  la  pleurésie  hémorragique 
(Laennec),  ou  dans  la  pleurésie  avec  adhérences, 
les  parois  thoraciques  se  resserrent  d’une  manière 
manifeste. 
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Art.  ii.  Expériences  et  recherches  sur  V exploration 
de  la  plèvre  dans  Vétat  normal  et  anormal. 

C’est  par  la  pureté  du  son  pulmonal  sur  les 
points  qui  correspondent  au  poumon,  que  l’on  peut 
juger  de  l’état  normal  de  la  plèvre  : celle-ci  est  trop 
mince  pour  altérer  le  son  thoracique.  Je  renvoie 
aux  régions  auxquelles  elle  correspond,  pour  con- 
naître les  résultats  de  la  percussion  de  la  poitrine 
lorsque  la  membrane  pleurale  est  saine. 

Les  lésions  physiques  étudiées  précédemment 
sont  les  seules  que  la  percussion  médiate,  considé- 
rée isolément.,  puisse  faire  reconnaître. 

Les  tumeurs  , les  adhérences  avec  épaississement 
remarquable , développées  à la  surface  de  ces  mem- 
branes , seront  probablement  circonscrites  par  la 
percussion  médiate  : je  n’ai  pas  eu  l’occasion  d’en 
observer  sur  le  vivant,  mais  l’expérience  suivante 
a été  tentée  sur  le  cadavre  en  présence  de  plusieurs 
élèves. 

Expérience.  La  trachée-artère  d’un  cadavre  étant 
liée,  la  plèvre  droite  fut  ouverte,  et  un  lambeau 
de  muscle,  d’un  petit  volume,  fut  glissé  sous  les 
côtes  a l’insçu  de  l’un  des  expérimentateurs.  La  per- 
cussion médiate  pratiquée  alors  avec  soin  fit  faci- 
lement découvrir  le  point  du  thorax  ou  était  le 
fragment  musculaire,  qui  avait  à peu  près  un  demi- 
pouce  d’épaisseur.  La  percussion  directe  trouvait 
à peine  un  peu  de  matité  sur  ce  point. 

Cette  expérience  cadavérique  , répétée  depuis 
avec  succès , sue  fait  espérer  que , dans  des  cas  de 
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tumeurs  développées  au  voisinage  de  la  plèvre  et 
observées  pendant  la  vie,  la  percussion  médiate, 
éclairée  par  l’auscultation , aura  quelque  avantage 
( voyez  Augmentation  de  densité  du  poumon , page 

97  )• 

Les  épanchemens  pleurétiques  de  liquides  ou 
de  fluides  élastiques , soit  seuls , soit  combinés  les 
uns  avec  les  autres , ont  des  signes  qui  deviennent 
très-évidens  à l’aide  du  plessimètre. 

La  percussion  médiate,  combinée  avec  des  signes 
fonctionels  et  avec  l’auscultation  , peut  préciser  le 
sicge  d’une  douleur  présumée  pleurétique.  Trois 
ordres  de  faits  peuvent  être  invoqués  à l’appui  de 
ces  propositions  : i°  des  expériences  sur  le  cadavre, 
que  l’on  place  dans  des  circonstances  physiques 
analogues  à celles  qui  constituent  les  maladies  de 
la  plèvre  ; 20  des  expériences  sur  des  sujets  qui  ont 
succombé  à ces  maladies;  3°  des  observations  sur 
l’homme  vivant  atteint  de  ces  affections. 

Interrogeons  ces  diverses  sources  de  lumières , dans 
l’hydro-thorax  libre  et  circonscrit , dans  le  pneumo- 
thorax simple,  dans  l’hydro-pneumo-thorax. 

§ Ier.  Épanchemens  de  liquides  libres  dans  la  cavité 

des  plèvres. 


I.  Expériences  sur  le  cadavre  relatives  à des 
épanchemens  pleurétiques  artificiels. 

ire  Expérience.  M.  Juhes  de  Dervieu  et  moi , nous 
injectâmes  un  litre  de  liquide  dans  la  plèvre  droite 
du  cadavre  d’une  jeune  femme  maigre  et  dont  la 
trachée  avait  été  préalablement  liée  avec  soin.  La 
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percussion  médiate  du  thorax  de  ce  côté  avait  donné, 
avant  l’introduction  du  liquide,  les  résultats  de 
h état  normal  : mais  après,  le  cadavre  étant  couché 
sur  le  dos  , le  son  cessa  d’être  pulmonal  dans  la  par- 
tie déclive;  il  prit  un  caractère  à peu  près  moyen 
entre  celui  que  donne  le  cœur  et  celui  que  fournit 
le  poumon  ; l’espace  où  ce  bruit  était  obtenu  cessait 
brusquement  pour  faire  place  à une  surface  où  la  ré- 
sonnance pulmonale  se  faisait  entendre.  Ces  diffé- 
rences de  son  existaient  sur  une  ligne  horizontale  et 
complètement  de  niveau.  Une  ponction  avec  le  trois- 
quarts  fut  pratiquée  à un  demi-pouce  au  dessus  de 
cette  ligne  et  il  ne  s’écoula  aucun  liquide  ; une  autre 
fut  faite  à trois  lignes  au  dessous  , et  le  fluide  sortit 
par  la  canule.  Le  cadavre  fut  ensuite  assis,  adossé 
contre  un  muret  invariablement  fixé  par  des  aides. 
La  percussion  médiate  fut  pratiquée  en  haut  et  sur 
les  points  de  la  région  pulmonaire  latérale  droite 
où  le  son  avait  présenté  moins  de  clarté  que  dans 
l’état  normal  : le  bruit  qu’on  y obtint  dans  cette 
position  prit  le  caractère  que  donne  le  poumon  sain, 
tandis  que  toute  la  partie  inférieure  du  thorax  pré- 
sentait un  son  entre  le  pulmonal  et  le  cardial.  La 
ligne  qui  séparait  ces  deux  nuances  de  son  était 
bien  marquée  et  de  niveau.  Une  ponction  faite  un 
demi-pouce  au  dessus  ne  fit  pas  sortir  de  liquide  ; 
il  s’en  écoula  lorsque  la  ponction  fut  pratiquée  im- 
médiatement au  dessous  du  point  où  l’on  avait 
trouvé  le  niveau. 

L’épreuve  réitérée  donna  encore  les  mêmes  ré- 
sultats. 

2e  Expérience . Dans  une  expérience  a laquelle 
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voulurent  bien  assister  MM.  Lisfranc  et  Foderà , 
la  trachée-artère  fut  liée  sur  un  cadavre  dont  la 
poitrine  maigre  présentait,  sous  le  rapport  de  la 
percussion,  les  conditions  normales.  On  fit  une  in- 
jection d’un  litre  d’eau  dans  la  plèvre  gauche  par 
une  ouverture  pratiquée  au  dessous  de  la  clavicule. 

Le  cadavre  étant  assis  et  bien  maintenu,  le  son  avait 
pris  dans  les  parties  déclives  un  caractère  moyen 
entre  celui  que  donne  le  cœur  et  celui  que  fournit 
le  poumon.  Une  ligne  droite  et  de  niveau  séparait 
les  points  où  cette  nuance  de  son  existait,  de  ceux 
situés  au  dessus  où  le  bruit  était  pulmonal  : c’était 
au  niveau  de  la  cinquième  côte  que  cette  différence 
de  son  avait  lieu. 

• 

Une  ponction  faite  un  pouce  et  demi  au  dessus  ne 
donna  pas  issue  au  liquide,  qui  s’échappa  lorsque 
le  bistouri  eut  incisé  immédiatement  au  dessous. 
La  couche  de  liquide  était  d’autant  plus  épaisse 
qu’elle  était  plus  inférieure. 

3e  Expérience.  Sur  le  cadavre  d’une  femme 
vieille  et  dont  les  espaces  intercostaux  étaient 
très-enfoncés,  M.  Andral  fils  et  moi  nous  trouvâ- 
mes que  la  percussion  directe  ou  médiate  donnait 
les  résultats  de  l’état  normal.  La  percussion  s’opé- 
rait beaucoup  plus  exactement  avec  le  plessimètre 
qu’avec  la  main  seule;  et  pour  bien  percuter  avec 
cet  instrument , il  fallait  remplir  d’un  corps  mou 
les  espaces  intercostaux.  La  trachée-artère  étant  liée 
et  le  cadavre  placé  en  supination  , nous  injectâmes 
une  demi-pinte  d’eau  par  une  ponction  faite  au  des- 
sous de  la  clavicule.  A la  partie  déclive  de  la  ré- 
gion pulmonaire  latérale  gauche,  le  son,  de  pulmo- 
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nal  qu’il  était  avant,  prit  alors  un  caractère  moyen 
entre  le  bruit  cardial  et  celui  que  donne  le  pou- 
mon. Le  niveau  existait  comme  dans  les  expérien- 
ces précédentes. 

Les  ponctions  qui  furent  pratiquées  au  dessus  et 
au  dessous , donnèrent  aussi  les  mêmes  résultats. 

Nous  plaçâmes  ensuite  le  cadavre  dans  l'attitude 
assise,  et  nous  eûmes  soin  de  le  bien  maintenir  : 
nous  trouvâmes  encore  le  son  de  l’épanchement  sur 
les  points  déclives,  et  ceux-ci  correspondaient  alors 
â la  partie  inférieure  du  thorax  ; la  couche  supérieure 
du  liquide  était  de  niveau , et  les  ponctions  démon- 
trèrent qu’on  ne  s’était  pas  trompé  sur  sa  hauteur. 

4e  Expérience . Sur  le  cadavre  d’une  jeune 
femme  dont  les  tégumens  étaient  épais  et  les  mamel- 
les volumineuses,  la  trachée-artère  fut  liée,  et  une 
demi-pinte  d’eau  fut  injectée  dans  la  plèvre  gau- 
che en  présence  de  M.  le  docteur  Yillermé« 

Le  cadavre  étant  couché  sur  le  dos , le  son , qui 
d’abord  était  pulmonalà  la  partie  la  plus  postérieure 
de  la  région  latérale  pulmonaire  gauche,  y prit  le 
caractère  propre  aux  épanchemens  pleurétiques. 
L’épaisseur  des  tégumens  n’empêcha  pas  de  trou- 
ver la  ligne  de  niveau  au  dessus  et  au  dessous  de  la 
quelle  les  ponctions  donnèrent  les  mêmes  résultats 
que  dans  les  cas  précédens. 

5e  Expérience . Le  cadavre  d’une  jeune  femme 
dont  le  sein  était  très  - volumineux  et  les  parois 
du  thorax  recouvertes  d’une  graisse  abondante  , fut 
percuté  par  MM.  les  docteurs  Mariée  , Jules  de 
Dervieu  et  moi.  Le  thorax  donnait  les  résultats  qui 
caractérisent  l’état  normal.  La  trachée-artère  fut 
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liée,  et  un  quart  de  litre  d’eau  fut  injecté  dans  la 
plèvre  droite  par  le  troisième  espace  intercostal. 

Le  cadavre  étant  couché  en  supination , la  région 
latérale  pulmonaire  droite  présenta,  tout-à-fait  en 
bas  un  son  entre  le  pulmonal  et  le  cardial  : ce  bruit 
était  peut-être  un  peu  plus  clair  que  dans  les  expé- 
riences précédentes.  La  couche  supérieure  du  li- 
quide était  de  niveau  , et  au  dessus  d’elle  se  trouvait 
le  son  pulmonal  pur. 

La  ponction  fit  obtenir  des  résultats  analogues 
aux  précédens. 

6e  Expérience,  Sur  le  même  cadavre,  nous  in- 
jectâmes des  quantités  de  liquide  de  plus  en  plus 
considérables;  et  à chaque  fois  le  son  devint  infé- 
rieurement moins  clair,  le  niveau  s’éleva  et  des 
ponctions  successives  démontrèrent  toujours  qu’on 
avait  exactement  reconnu  celui-ci. 

7e  Expérience.  Il  avait  été  facile  de  voir  dans 
toutes  les  expériences  précédentes  que  le  son  pro- 
duit par  un  épanchement  n’était  pas  complète- 
ment mat  ; et  qu’il  l’était  bien  moins , par  exemple , 
que  celui  auquel  donne  lieu  la  percussion  médiate 
du  foie  et  du  cœur. 

Nous  voulûmes,  M.  Andral  et  moi,  nous  assu- 
rer combien  il  faudrait  injecter  d’eau  dans  une 
plèvre  pour  que  le  son  y devînt  tout-à-fait  mat. 
Nous  laissâmes  la  trachée  libre  sur  le  cadavre 
d’une  vieille  femme  très-maigre,  dont  le  thorax 
présentait  des  sons  normaux.  Nous  injectâmes  suc- 
cessivement deux  o.u  trois  litres  d’eau  dans  la  plèvre 
droite.  Le  son  se  rapprocha  d’autant,  plus  du  bruit 
jécoral  qu’il  y eut  plus  d’eau  injectée;  mais  il  ne 
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présenta  jamais  autant  de  matité'  que  celui  du  foie. 
Cet  organe  pouvait  encore  être  reconnu  malgré  l’é- 
normité de  l’épanchement. 

Il  n’y  avait  pas  de  niveau  supérieur,  car  dans  ce 
cas  toute  la  cavité  pleurale  était  remplie  (1). 


(1)  Il  est  quelques  circonstances  dont  il  faut  tenir  compte 
lorsqu’on  fait  des  expériences  sur  le  cadavre  dans  la  vue  de 
juger,  par  la  percussion  médiate,  de  la  hauteur  du  liquide 
accumulé  artificiellement  dans  la  plèvre. 

D’abord  , l’abdomen  ne  doit  pas  être  ouvert  le  premier , car 
alors  le  diaphragme  n’étantplus  soutenu  par  les  viscères  et  par 
les  muscles  abdominaux , se  distend  du  côté  du  ventre  ; et  lors- 
que l’épanchement  est  peu  considérable , la  plus  grande  partie 
du  liquide  est  pour  ainsi  dire  hors  de  l’espace  correspon- 
dant au  thorax. 

Il  faut  ensuite , lorsqu’on  explore  la  poitrine,  que  le  sujet 
soit  tenu  invariablement  fixé  par  des  aides  ou  adossé  contre 
un  mur.  En  effet,  le  moindre  mouvement  imprimé  au  tronc 
modifie  infiniment  le  niveau  de  l’épanchement.  Si,  dans  une 
attitude  du  sujet  , la  ponction  était  pratiquée  à la  hauteur  du 
liquide  , et  si  pendant  l’expérience  la  position  venait  à chan- 
ger , il  pourrait  se  faire  qu’au  moment  où  l’on  retirerait  le 
trois-quarts , il  11e  s’écoulât  pas  d’eau  par  la  canule.  Lors  de  mes 
premières  recherches , cette  erreur  m’est  arrivée  une  fois  en 
présence  de  MM.  Lisfranc  et  Foderà  ; depuis,  je  n’y  suis  ja- 
mais retombé  : en  raison  des  mouvemens  imprimés  au  sujet 
pendant  l’expérience  , le  niveau  du  liquide  était  descendu  à 
un  pouce  au-dessous  du  point  où  je  l’avais  trouvé. 

11  faut  enfin , dans  les  épanchemens  naturels , répéter  plu- 
sieurs fois  les  expérimentations  , dans  la  crainte  de  se  laisser 
abuser  sur  la  nature  des  sons  ; il  faut  se  garder  surtout  d’une 
précipitation  et  d’une  confiance  trop  grande.  J’avais  trouvé 
cinq  fois  de  suitela  hauteur  d’un  épanchement  pleurétique  sur 
des  cadavres  inconnus , et  j’avais , avant  de  me  prononcer,  réi- 
téré plusieurs  fois  les  épreuves  : une  sixième  fois , trop  confiant 
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II.  Expériences  sur  le  cadavre  relatives  à des 
épanchemens  pleurétiques  naturels. 

8e  Expérience.  Le  cadavre  d’une  femme  jeune 
et  maigre  fut  percuté  par  MM.  Manec , Jules  de  Der- 
vieq  et  moi,  dans  F amphithéâtre  de  la  Pitié.  Nous 
étions  entièrement  privés  de  renseignemens  sur  les 
accidens  que  cette  femme  avait  éprouvés  pendant 
la  vie.  Les  intervalles  intercostaux  étaient  partout 
très-enfoncés. 

Le  cadavre  étant  couché  sur  le  dos , nous  trouvâ- 
mes à la  partie  déclive  de  la  région  pulmonaire  la- 
térale droite,  un  son  tenant  le  milieu  entre  celui 
du  poumon  et  celui  du  coeur  ; au  dessus  d’une  ligne 
liorizontale.et  de  niveau  le  bruit  pulmonal  était  pur. 

Le  cadavre  fut  place'  dans  l’attitude  assise  : la 
partie  déclive  de  la  région  sus-hépatique  donna  le 
bruit  jécoral,  au  dessus  duquel  se  trouva  un  son 
entre  le  pulmonal  et  le  cardial,  qui  s’étendait  dans 
le  quart  inférieur  de  la  région  pulmonaire  anté- 
rieure latérale  droite.  Au  dessus  de  cet  espace  on 
obtint  le  son  pulmonal.  Une  ligne  de  démarcation 


en  mes  premiers  résultats  , je  me  donne  à peine  le  temps  de  re- 
connaître la  maladie  , je  ne  change  pas  la  position  du  sujet , je 
ne  réitère  aucune  tentative,  et  je  déclare  qu’il  y a un  liquide 
épanché  dans  la  plèvre  : l’autopsie  me  punit  de  cette  lé- 
gèreté d’examen;  il  ne  s’agissait  que  d’une  infiltration  ca- 
davérique , que  j’aurais  facilement  reconnue  si  j’avais  fait  deux 
fois  les  épreuves.  L’erreur  était  tellement  la  faute  de  l’ex- 
plorateur et  non  du  moyen  d’exploration,  que  MM.  Guvon 
et  Lambert,  qui  assistaient  depuis  plusieurs  séances  à mes. 
expériences,  déclarèrent  n’avoir  en  rien  trouvé  les  carac- 
tères plessimctrlques  propres  aux  épanchemens  pleurétiques, 
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et  de  niveau  se  faisait  remarquer  entre  les  points  où 
ces  deux  variétés  de  son  étaient  obtenues. 

Cette  expérience  réitérée  deux  fois  donnant  tou- 
jours le  même  résultat,  il  nous  parut  évident  qu’il 
s’agissait  d’un  épanchement  dans  la  plèvre  droite. 
Des  ponctions  prouvèrent  que  le  niveau  existait 
dans  ce  cas  comme  dans  les  précédons,  et  qu’il  n’y 
avait  pas  de  pneumo-thorax.  Nous  trouvâmes  un 
demi-litre  de  sérosité  trouble  et  mélangée  de  flo- 
cons albumineux  épanchée  dans  la  plèvre  droite 
enflammée. 

9e  Expérience.  MM.  Guy  on , Lambert,  élève 
interne  de  la  Pitié',  et  moi,  nous  recherchâmes 
quelle  était  la  disposition  physique  du  thorax  d’une 
vieille  femme  dont  le  cadavre  se  trouvait  dans  l’am- 
phithéâtre de  la  Pitié. 

Le  cadavre  étant  couché  sur  le  dos  la  région  pul- 
monaire antérieure  gauche  donna  un  son  pulmonal 
pur;  mais  dans  toute  l’étendue  de  la  région  latérale 
pulmonaire  gauche , le  son  n’était  ni  aussi  clair  que 
le  pulmonal , ni  aussi  mat  que  le  cardial:  une  ligne 
de  niveau  séparait  les  surfaces  où  se  trouvaient  ces 
deux  variétés  de  son.  Aucun  des  points  déclives  de 
l’espace  où  se  trouvait  la  matité  ne  présentait  la  ré- 
sonnance pulmonale. 

Le  cadavre  fut  assis,  le  son  devint  pulmonal  dans 
toute  la  partie  supérieure  de  la  région  latérale  pulmo- 
naire gauche  ; il  prit  les  caractères  entre  C et  P dans 
les  parties  déclives,  et  une  ligne  de  niveau  sépa- 
rait cet  espace  de  celui  où  se  trouvait  le  son  pul- 
monal. 

L’expérience  réitérée  donna  les  mêmes  résultats. 
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Un  épanchement  pleurétique  fut  annoncé , et  des 
ponctions  prouvèrent  qu’on  ne  s’était  pas  mépris 
sur  la  présence  et  sur  la  hauteur  du  liquide  : l’ou- 
verture de  la  poitrine  fit  écouler  plus  d’une  pinte 
de  sérosité  trouble,  floconneuse,  contenue  dans  une 
plèvre  enflammée , entre  les  feuillets  de  laquelle  il 
y avait  des  adhérences  très-lâches. 

III.  Expériences  sur  le  vivant,  relatives  aux 
épanchemens  dans  les  plèvres. 

10e  Expérience.  M.  Barry,  auquel  on  doit  des 
faits  remarquables  sur  l’emploi  de  la  ventouse 
dans  les  plaies  empoisonnées,  et  auquel  j’avais 
communiqué  les  résumés  des  faits  précédens  sur 
le  diagnostic  des  épanchemens  dans  les  plèvres , 
m’a  fait  part  d’une  observation  intéressante  que  je 
crois  devoir  rapporter  ici. 

«M.  D.  âgé  de  vingt  ans,  dont  le  corps  était 
mince  et  la  constitution  faible,  fut  attaqué  il  y a 
un  an  ( pendant  qu’il  faisait  ses  études  à l’Uni- 
versité de  Cambridge),  d’une  hémoptysie  tellement 
abondante  que  les  médecins  qui  lui  donnaient 
alors  des  soins  regardaient  ce  cas  comme  désespéré. 
Cependant  les  forces  du  malade  se  rétablirent  assez 
pour  qu’il  fut  dans  le  cas  de  voyager  dans  le  midi 
de  l’Europe. 

((Lors  de  son  arrivée  à Paris,  il  fut  atteint  d’une 
douleur  très-vive  dans  la  poitrine,  les  épaules  et  le 
dos.  Sa  respiration  devint  courte  et  laborieuse;  il 
ne  pouvait  se  coucher  que  sur  le  dos.  Il  fut  large- 
ment saigné  trois  fois,  et  il  n’en  épreuva  qu’un 
soulagement  momentané.  Le  sang  présenta  une 
couenne  inflammatoire  épaisse.  » 


76  EXPLORATION  DE  LA  PLÈVRE 

« Appelé  en  consultation,  M.  Barry  fit  usage  du 
stéthoscope , et  trouva  que  la  respiration  était  pure 
et  forte.  Les  sons  obtenus  par  la  percussion  prati- 
quée avec  le  plessimètre,  étaient  naturels  vers  les 
parties  du  thorax  situées  près  de  la  clavicule  gau- 
che, et  d’une  obscurité  remarquable  vers  la  partie 
inférieure  du  côté  gauche  de  la  poitrine. 

((  Comme  le  malade  était  trop  faible  pour  qu’on 
pût  le  placer  autrement  que  dans  la  supination  ou 
il  se  trouvait,  on  ne  pût  alors  examiner  l’état  du 
thorax  en  arrière. 

« Sous  l’influence  du  traitement  employé  par 
M.  Barry,  le  malade  recouvra  assez  de  force  pour 
qu’on  pût  l’asseoir  sur  le  lit.  On  l’examina  alors 
avec  le  plessimètre,  et  en  présence  d’un  médecin 
anglais  très-recommandable.  Ce  praticien  fut  telle- 
ment frappé  de  la  différence  de  son  obtenu  par  le 
plessimètre  placé  sur  différentes  parties  du  thorax, 
qu’il  traça  une  ligne  avec  le  doigt,  divisant  ainsi 
la  cavité  de  la  poitrine  en  deux  portions  presque 
égales  : l’inférieure  donnait  un  son  d’une  matité  tout- 
à-fait  remarquable. 

« Ce  malade  se  rétablit  assez  pour  partir  de  Pa- 
ris, mais  sa  respiration  continua  encore  à être 
courte  et  accélérée.  » 

Il  résulte  de  cette  observation  que,  sur  un  indi- 
vidu qui  portait  un  hydro-thorax,  le  son  était  mat  à 
la  partie  déclive , quelle  que  fût  la  position  du  sujet  ; 
et  qu’une  ligne  très-bien  circonscrite  séparait  l’es- 
pace où  le  son  mat  était  obtenu  de  celui  où  une  ré- 
sonnance pulmonale  se  faisait  entendre. 

jie  Expérience.  Sur  un  malade  d’environ  trente 
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ans,  observé  dans  l’attitude  assise,  le  côté  droit 
donnait  un  son  mat  dans  la  région  sus-hépa- 
tique, ainsi  que  dans  la  moitié  inférieure  des  ré- 
gions pulmonaires  antérieure , latérale  et  posté- 
rieure. C’était  sur  une  ligne  de  niveau  que  cette 
matité  cessait  d’avoir  lieu  : les  portions  du  poumon 
droit  situées  au  dessus  donnaient  un  son  clair.  Le 
sujet  étant  fortement  penché  en  avant,  la  partie 
antérieure  droite  du  thorax  devenue  inférieure 
fournit  alors  un  son  obscur  et  dans  un  espace  bien 
limité.  La  partie  postérieure  devenue  supérieure, 
et  séparée  de  la  précédente  par  une  ligne  de  niveau, 
présenta  un  bruit pulmonal  très-pur.  Cette  épreuve, 
réitérée , continua  à donner  les  mêmes  résultats.  Le 
foie  était  bien  distinct  de  l’épanchement. 

Ce  fait  m’a  été  communiqué  par  M.  C.Tarral. 

Dans  plusieurs  autres  cas  observés  sur  le  vivant 
par  M.  Tarral,  et  avec  des  circonstances  sembla- 
bles, l’autopsie  cadavérique  a vérifié  le  diagnostic 
porté  pendant  la  vie. 

Je  pourrais  citer  un  grand  nombre  de  faits  du 
même  genre  que  j’ai  eu  l’occasion  d’observer;  mais 
pour  éviter  d’inutiles  répétitions,  je  m’en  tiendrai 
a ceux  qui  précédent. 

Corollaires  déduits  des  faits  précédehs . 

i°  Dans  les  hydro-thorax  naturels,  soit  sur  le  ca- 
davre, soit  sur  le  vivant,  comme  dans  les  épanche- 
mens  artificiels  dans  la  plèvre  après  la  mort,  les  li- 
quides, lorsque  la  cavité  pleurale  est  libre,  occupent 
la  partie  déclive  du  thorax. 

2°  Une  ligne  de  niveau  sépare  le  plus  souvent, 
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si  ce  n’est  constamment  , les  points  où  se  trouve  le 
fluide  de  ceux  où  il  ne  se  rencontre  pas. 

5°  Le  liquide  formant  une  lame  mince  vers  sa 
couche  supérieure  , offre  une  épaisseur  d’autant 
plus  grande  qu’il  est  plus  inférieurement  examiné. 

4°  Quand  la  sérosité  est  en  telle  quantité  qu’elle 
remplit  la  cavité  des  plèvres,  il  ne  peut  y avoir  de 
niveau.  Mais  alors  l’étendue  du  son  mat  est  un 
signe  précieux  pour  l’état  aigu  ; car  il  est  bien  rare 
que  la  péripneumonie  envahisse  tout  un  poumon. 

5°  Le  son  que  donne  le  thorax  sur  les  points  où 
existe  un  épanchement  pleurétique  peu  considéra- 
ble n’est  pas  mat.  Il  tient,  en  général,  le  milieu  en- 
tre le  son  produit  par  le  cœur  et  celui  que  fournit 
le  poumon.  Il  se  rapproche  plus  ou  moins  du  pre- 
mier ou  du  second,  en  raison  de  la  proportion  de 
sérosité  épanchée. 

6°  Si  la  quantité  de  liquide  est  portée  au  point 
que  toute  la  cavité  de  la  plèvre  soit  remplie  , le  son 
se  rapproche  de  celui  que  fournit  le  foie.  Il  parait 
cependant  que  cet  organe  offre  une  matité  toujours 
plus  marquée  que  celle  qui  est  observée  dans  l’hy- 
dro-thorax. 

7°  Si  le  poumon  est  sain , le  son  obtenu  au-des- 
sus de  l’épanchement  est  semblable  à celui  que 
donne  l’organe  respiratoire  dans  l’état  normal. 

8°  Le  son  , au-dessous  de  l’épanchement , présente 
des  caractères  précédemment  indiqués  ( n°  5 et  6). 

9°  C’est  sur  une  ligne  de  niveau  que  ces  différences 
de  son  subsistent.  Cette  ligne  est  parallèle  à l’axe  du 
tronc  si  le  malade  est  couché  ; elle  lui  est  perpendi- 
culaire s’il  est  debout  ; la  résonnance  est  obscure 
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en  arrière , claire  en  avant , si  le  malade  est  couché 
sur  le  dos;  le  son  doit  être  sourd  en  avant,  clair  en 
arrière,  si  la  pronation  a lieu  ; la  résonnance  est  mate 
en  bas,  claire  en  haut , si  le  sujet  est  assis. 

io°Le  plessimètre  fait , en  général , mieux  recon- 
naître ces  différences  et  ces  nuances  de  son  que  la 
percussion  directe.  C’est  surtout  en  se  servant  de 
cet  instrument  qu’il  est  possible  d’établir  le  niveau 
en  question. 

1 1°  L’appréciation  exacte  de  ce  niveau  permettra , 
avec  de  l’expérience  et  en  tenant  compte  de  la  ca- 
pacité de  la  poitrine , de  juger  de  la  quantité  de  li- 
quide contenue  dans  la  plèvre. 

12°  Lorsqu’il  y aura  très-peu  de  liquide  épanché, 
c’est  en  arrière  et  sur  les  cotés  de  la  colonne  verté- 
brale qu’il  faudra  le  rechercher  sur  le  vivant , 
et  qu’il  sera  utile  de  faire  les  expériences  re- 
latives aux  attitudes  variées.  Ces  essais  ne  peu- 
vent pas  toujours  être  faits  sur  le  cadavre,  à cause 
de  la  présence  presque  constante  de  l’engouement, 
cadavérique  du  poumon  en  arrière  et  en  bas.  Cet 
engouement  donnerait  lieu,  en  effet,  à un  son  mat 
quelle  que  fût  la  position  du  sujet. 

Plusieurs  de  ces  corollaires  déduits  des  nombreu- 
ses expériences  que  j’ai  faites,  sont  en  opposi- 
tion avec  les  opinions  du  professeur  Laenncc;  et 
je  n’aurais  point  osé  combattre  les  opinions  de  ce 
savant  praticien  dont  je  m’honore  d’avoir  suivi  les 
leçons,  si  elles  ne  m’avaient  pas  paru  contraire  à 
tous  les  faits  que  j’ai  vus.  Je  ne  puis  laisser  ce  sujet, 
sans  aborder  franchement  la  discussion  des  raison- 
nemens  sur  lesquels  ils  se  fonde,  pour  admettre  que 
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la  percussion  ne  fait  reconnaître  ni  la  position  dé- 
clive des  liquides  dans  le  thorax,  ni  les  variations 
de  celle-ci  suivant  l’attitude  du  malade. 

((  J’ai  vu,  dit-il , quelques  médecins  essayer  d’ob- 
tenir un  signe  distinctif  entre  ces  deux  maladies,  en 
plaçant  le  malade  dans  différentes  positions.  J’ai  ré- 
pété moi-même  cette  expérience  sans  obtenir  aucun 
résultat  satisfaisant . » ( Auscultation , 2e  édit., 
tom.  n,  p.  i5i.  ) 

Ce  résultat  négatif  vient  de  ce  que  la  percussion 
simple  donne  à peine  des  différences  de  son  lors- 
qu’il s’agit  d’épanchemens  de  moins  d’un  demi- 
litre.  Avec  le  plessimètre,  ces  différences  sont  très- 
saillantes  et  ne  peuvent  être  révoquées  en  doute. 
C’est  peut-être  là  un  des  argumens  que  je  pour- 
rais le  plus  faire  valoir  à l’avantage  du  plessimètre 
sur  la  percussion  directe.  Quand  un  homme  aussi 
exercé  à la  percussion  que  l’était  Laennec  a pu  ré- 
voquer en  doute  le  déplacement  du  liquide  dans  la 
plèvre,  déplacement  si  facile  à constater  lorsqu’on 
se  sert  du  plessimètre , il  faut  bien  que  les  résultats 
que  fournit  cet  instrument  soient  plus  évidens  que 
ceux  donnés  par  la  simple  percussion. 

« Les  liquides  ne  changent  de  place  par  la  position 
que , dans  un  vase  vide  et  la  poitrine  est  pleine  dans 
l’état  naturel.  » (Ibicl.)  Mais  la  plèvre  ne  forme  pas 
une  véritable  cavité  : ses  feuillets , quoique  distincts , 
sont  partout  en  contact;  une  cavité  réelle  a lieu  dès 
que  des  liquides  ou  des  gaz  séparent  les  deux  lames 
opposées  qui  la  constituent.  Or,  dans  la  plupart  des 
épanchemens  pleurétiques , les  lames  pleurales  ne 
sont  pas  écartées  dans  toute  leur  étendue  ; il  reste  un 
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espace  plus  ou  moins  étendu , où  les  plèvres  conser- 
vent leur  adossement.  D’un  autre  côté  , le  poumon 
ou  plutôt  l’air  qui  s’y  trouve  contenu  est  compressi- 
ble et  ne  peut  supporter,  sans  diminuer  de  volume , 
la  pression  de  la  colonne  de  sérosité  accumulée  dans 
la  plèvre;  dès-lors  dans  l’hydrû-thorax,  lorsque  le 
malade  exécute  des  mouvemens,  il  doit  arriver  que 
le  liquide  écarte  les  lames  de  la  plèvre  adossée,  se 
porte  a la  partie  inférieure,  déprime  le  poumon,  et 
permette  aux  portions  des  feuillets  séreux  qui  se 
trouvent  alors  supérieures  de  se  rapprocher  et  de  se 
mettre  en  contact.  Il  résulte  de  là  que  la  proposition 
de  Laennec  n’est  applicable  au  thorax  que  dans 
les  cas  où  la  cavité  formée  par  l’écartement  des 
plèvres  au  moyen  du  liquide  ne  laisse  plus  aucun 
point  de  la  surface  pleurale  en  contact  l’un  avec 
l’autre.  Or,  les  faits  nombreux  que  j’ai  eu  l’occasion  . 
devoir,  et  ceux  que  j’ai  cités  , prouvent,  à mon  avis, 
que  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  le  liquide 
épanché  ne  se  répand  pas  sur  toute  la  surface  du  pou- 
mon et  ne  V écarte  pas  partout  des  parois  thoraciques . 

Dans  les  cas  où  il  y a des  adhérences,  certes  le 
niveau  peut  être  modifié , et  peut  même  ne  pas  avoir 
lieu  : je  reviendrai  bientôt  sur  ce  fait.  Mais  dans  les 
pleurésies  récentes,  dans  l’hydro-thorax  symptoma- 
tique, il  n’y  a pas  encore  d’adhérences.  Or,  les  cas 
dans  lesquels  le  niveau  s’observe  , et  où  le  liquide  se 
porte  vers  les  parties  déclives,  sont  incomparable- 
ment les  plus  fréquens. 

Laennec  lui-même  , lorsqu’il  parle  de  l’égopho- 
nie , admet  le  déplacement  du  liquide  en  rapport 
avec  les  positions  diverses  : u Si  l’on  fait  coucher  le 
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malade  sur  le  côté  opposé  au  siège  de  l’épanchement, 
l’égophonie  devient  moins  sensible  et  disparaît  en- 
tièrement dans  la  partie  latérale  devenuesupérieure. 
Si  l’on  fait  coucher  le  malade  sur  le  ventre,  l’égo- 
phonie n’a  plus  lieu  dans  tout  l’espace  compris  en- 
tre l’omoplate  et  la  colonne  vertébrale,  ou  au  moins 
on  ne  l’y  entend  plus  que  très-faiblement , tandis 
qu’elle  persiste  dans  le  côté....  C’est  quand  la  quan- 
tité de  l’épanchement  est  un  peu  au  dessus  ou  au- 
dessous  du  médiocre , que  l’effet  du  changement  de 
position  sur  l’épanchement  est  le  plus  marqué.  » 
Pag*  75  , t.  1 , 2e  édition. 

Il  est  donc  certain , même  d’après  Laennec , 
que  l’épanchement  se  déplace  en  raison  du  change- 
ment de  position  du  sujet.  Il  résulte  aussi  des  faits 
précédemment  établis , que  le  plessimètre  peut  , 
pendant  la  vie,  faire  reconnaître  ce  déplacement. 

Diagnostic  des  épanchemens  libres  de  liquides  dans 

les  plèvres. 

Les  signes  fonctionels  directs  : la  douleur,  la 
toux,  la  difficulté  de  respirer,  le  coucher  sur  le  côté 
malade  ou  sur  le  dos,  etc.  , se  rapportent  tout  aussi 
bien  à une  souffrance  du  poumon  qu’a  une  lésion 
de  la  membrane  qui  le  revêt.  On  assure  avoir  ob- 
servé que  les  côtes  correspondantes  aux  parties 
malades  sont  immobiles , tandis  que  les  autres 
conservent  le  mouvement  : ce  fait , qui  exige , pour 
être  bien  apprécié  , un  grand  talent  d’observation, 
doit  avoir  plutôt  lieu  dans  la  pleurodynie  que  dans 
la  pleurésie  elle-même.  Dans  le  premier  cas,  en  ef- 
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fet,  ce  sont  les  muscles  eux-mêmes  qui  sont  dou- 
loureux , et  leurs  mouvemens  doivent  être  plus  dif- 
ficiles que  dans  les  lésions  de  la  plèvre. 

La  respiration  , dit  M.  Andral,  se  fait  par  les  cô- 
tes dans  la  pleurésie  diaphramatique,  et  par  le  dia- 
phragme dans  la  pleurésie  costo-pulmonaire  ; mais 
la  respiration  peut  devenir  costale  ou  abdominale 
sous  l’influence  de  tant  de  causes,  que  ce  signe  ne 
me  parait  avoir  qu’une  valeur  secondaire. 

Si  l’on  veut  savoir  à quel  point  les  symptômes 
fonctionels  peuvent  conserver  leur  intégrité  appa  - 
rente, dans  les  vastes  épanchemens  pleurétiques, 
il  suffit  de  lire  l’histoire  de  ce  charretier  qui  conti- 
nuait de  vaquer  à ses  travaux  et  dont  la  respiration 
n’était  pas  gênée,  bien  qu’il  y eût  une  énorme  accu- 
mulation de  liquide  dans  la  plèvre  (Andral.  Tom.  u, 
pag.  558). 

Les  signes  fonctionels  indirects , tels  que  la  fièvre , 
la  dureté  du  pouls , etc. , dans  les  cas  de  pleurésie , et 
les  symptômes  généraux  dans*  l’hydro-thorax , ne 
portent  avec  eux  aucune  certitude. 

Les  signes  physico- fonctionels  sont  plus  cer- 
tains. La  respiration  , auscultée  avec  le  stéthoscope , 
est  nulle  ou  très-faible  sur  le  lieu  de  l’épanchement, 
mais  seulement  lorsqu’il  s’agit  de  très-abondantes 
collections  de  liquide.  Dans  des  cas,  en  effet,  où  le 
plessimètre  découvrait  une  demi-pinte  de  sérosité , la 
respiration  s’entendait  très-bien,  et  à travers  un  ab- 
cès considérable  on  pouvait  encore  l’apprécier 
(page  61  ).  On  peut  entendre  la  respiration  malgré 
l’existence  d’un  épanchement;  car  M.  le  professeur 
Cayol  a entendu  très-distinctement,  à travers  le  gaz 
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d’un  pneumo-thorax , la  respiration  qui  avait  lieu 
dans  le  côté  opposé. 

Le  murmure  respiratoire  est  puéril  sur  les  points 
ou  F épanchement  n’existe  pas,  mais  cela  peut  tenir 
à toute  autre  cause , à une  péripneumonie,  à une  tu- 
meur, à des  tubercules  très-nombreux  et  a l’asthme 
lui-même. 

L’égophonie  est  un  signe  difficile  à obtenir,  et 
plus  difficile  encore  à bien  connaître.  Le  plus  sou- 
vent il  est  confondu  avec  la  bronchophonie,  à la- 
quelle il  est  presque  constamment  uni.  Beaucoup 
de  médecins  ou  d’élèves  qui  suivaient  en  même 
temps  que  moi  la  clinique  de  Laennec,  et  qui 
avaient  une  très-grande  habitude  du  stéthoscope,  ne 
la  trouvaient  pas  là  où  cet  habile  observateur  la  ren- 
contrait, et  croyaient  l’entendre  sur  les  points  où 
il  ne  la  reconnaissait  pas.  D’ailleurs  l’égophonie 
exige  que  le  malade  parle,  et  souvent  il  ne  peut 
le  faire.  Enfin  a-t-on  toujours  trouvé  l’épanche- 
ment là  où  l’égophonie  avait  été  entendue?  MM.  Le- 
roux, Colin,  répondent  par  la  négative  : Laennec 
réplique  que  , dans  les  cas  qui  lui  sont  opposés,  on 
n’avait  pas  trouvé  une  véritable  égophonie;  mais 
alors  celle-ci  est  donc  bien  difficile  à apprécier , 
puisque  les  élèves  mêmes  de  Laennec  peuvent  s’y 
tromper. 

La  pression  abdominale,  proposée  par  Bichat , 
est  à peu  près  abandonnée. 

Les  signes  physiques  indiquent  d’une  manière 
plus  certaine  les  épanchemens  pleurétiques.  On 
peut  reconnaître  par  l’inspection  des  parois  thora- 
ciques qu’un  des  côtés  est  plus  saillant  que  l’autre , 
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ce  que  la  mensuration  constate  mieux  encore;  mais 
ceci  n’a  lieu  que  dans  d’énormes  épanchemens.  D’ail- 
leurs Laennec  a fait  sentir  combien  était  difficile  la 
mensuration  du  thorax  : la  poitrine  peut  en  effet 
être  accidentellement  resserrée  du  côté  sain  ou  du 
côté  malade  ; les  points  d’où  part  et  où  se  rend  le 
cordon  avec  lequel  on  mesure  l’un  et  l’autre  côté 
du  thorax  n’étant  pas  fixes,  il  est  difficile  d’avoir 
une  mesure  exacte.  A plus  forte  raison,*  la  saillie 
de  l’hypochondre  du  côté  de  l’épanchement,  notée 
par  Morgagni,  est-elle  difficile  à déterminer.  Ce 
phénomène  peut  dépendre  de  causes  si  variées,  que 
par  lui-même  il  est  h peu  près  insignifiant. 

On  sait  à quoi  s’en  tenir  sur  l’empâtemen  t et  sur 
l’oedème  du  côté  malade,  indiqués  par  Valentin, 
pour  faire  connaître  l’empyème  de  pus  ou  de  séro- 
sité. Il  ne  faut  pas  ajouter  plus  de  foi  à l’ecchymose 
qu’on  a regardée  comme  propre  à constater  la  pré- 
sence d’un  épanchement  sanguin  dans  la  cavité  des 
plèvres. 

La  fluctuation  ne  peut  s’obtenir  que,  dans  d’é- 
normes épanchemens  , et  encore  est-elle  toujours 
très-obscure. 

La  succussion,  suivant  Laennec,  n’est  utile  que 
dans  les  cas  où  il  se  trouve  â la  fois  des  liquides  et 
des  gaz  dans  la  cavité  des  plèvres.  Toutefois  des  ob- 
servations de  M.  Leroux,  de  Nantes,  portent  à 
faire  penser  qu’elle  peut  encore  donner  un  ré- 
sultat lorsque  des  liquides  seulement  s’y  trouvent 
contenus.  Je  crois  qu’il  peut  en  être  ainsi  lors- 
que l’estomac  est  distendu  par  des  gaz.,  et  qu’un 
épanchement  pleurétique  existe  en  même  temps. 
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D’ailleurs  la  succussion  ne  réussit  que  rarement; 
et  elle  est  trop  peu  connue  pour  constituer  un  signe 
pathognomonique  de  la  pleurésie. 

La  percussion  directe,  suivant  Laennec,  fait  re- 
connaître un  son  mat  dès  les  premières  heures  de 
l’épanchement,  et  cela  a lieu  dans  une  très-grande 
étendue.  Cette  assertion  a besoin  d’être  vérifiée  ; 
car  il  résulte  de  nos  expériences  qu’une  matité  par- 
faite n’a  lieu  que  dans  les  cas  où  beaucoup  de  séro- 
sité est  accumulée  dans  la  plèvre.  La  percussion 
simple  n’établissant  pas  d’ailleurs  des  nuances  de 
matité  bien  tranchées,  permet  de  confondre  un 
foie  qui  s’élève  très-haut  avec  un  épanchement 
dans  la  plèvre.  J’ai  vu  de  bien  nombreux  exemples 
de  cette  méprise.  Par  la  même  raison,  on  distingue 
difficilement l’hydro-pleurésie  de  la  péripneumonie. 

Il  résulte  de  ces  considérations  que  le  diagnostic 
des  épanchemens  pleurétiques  n’est  pas  encore  aussi 
certain  qu’on  pourrait  le  désirer,  et  que  les  moyens 
fournis  par  la  percussion  médiate  précédemment 
énumérés,  sont,  lorsqu’ils  peuvent  être  obtenus, 
des  signes  d’une  très-grande  valeur,  et  qui  ne 
doivent  pas  être  dédaignés. 

§ II.  Pleurésie  circonscrite. 

Les  épanchemens  circonscrits  seront  difficilement 
reconnus  par  la  percussion  de  quelque  manière 
qu’elle  soit  pratiquée.  11  sera  bien  possible  de  dé- 
terminer qu’un  son  moins  clair  a lieu  sur  tel  point 
du  thorax  ; mais  comme  il  ne  variera  pas  de  place 
en  raison  du  changement  de  position  du  malade , 
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ce  symptôme  seul  ne  fera  pas  reconnaître  si  la  ma- 
ladie a son  siège  clans  le  poumon  ou  dans  la  plèvre. 
La  combinaison  des  signes  fournis  par  l’ausculta- 
tion et  la  percussion  médiate  aura , dans  ces  cas , 
les  plus  grands  avantages  : la  première  en  effet, 
dans  les  épanchemens  circonscrits , détermine , 
i°  que  sur  le  lieu  malade  il  n’y  a pas  de  respiration 
bronchique , de  toux  tubaire,  ni  de  bronchophonie  , 
phénomènes  qu’on  observerait  dans  la  péripneu- 
monie; 20  que  la  respiration  ne  se  fait  pas  entendre, 
tandis  qu’elle  se  rencontrerait  s’il  s’agissait  de  tu- 
bercules crus  entourés  d’un  tissu  sain  ; 3°  enfin  que 
le  gargouillement  ou  la  pectoriioquie  observée  dans 
les  cavernes  circonscrites  par  des  masses  tubercu- 
leuses ne  se  manifeste  pas.  D’un  autre  côté,  la  per- 
cussion médiate  limitera  d’une  manière  exacte  les 
points  affectés  , et  précisera  rigoureusement  leur 
étendue  et  presque  leur  forme.  Dès-lors,  le  diagnos- 
tic de  la  pleurésie  circonscrite , ainsi  éclairé  par 
voie  d’exclusion , et  par  des  signes  physiques  ap- 
puyés d’ailleurs  de  signes  fonctionels , deviendra 
d’une  certitude  presque  rigoureuse. 

Je  crois  même  que,  dans  la  pleurésie  diaphrag- 
matique du  côté  gauche , il  pourra  arriver  qu’on  en- 
tende un  bruit  humorique  sur  les  points  où  l’esto- 
mac rempli  de  gaz  et  le  diaphragme  distendu  par 
des  liquides  seront  en  contact  : 

12e  Expérience . Dans  une  des  premières  expé- 
riences faites  par  MM.  Manec,  Jules  de  Dervieu  et 
moi , et  sur  un  cadavre  dont  la  poitrine  n’avait  pas 
été  explorée,  la  percussion  médiate  de  la  région 
gastrique  présentait  un  son  humorique  très-mar- 
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que.  Ulie  ponction  donna  issue  à de  la  sérosité. 
A l’autopsie  nous  trouvâmes  que  le  trois-quarts 
avait  pénétré  dans  la  plèvre,  où  un  épanchement 
avait  son  siège  , et  que  le  bruit  humorique  avait 
eu  lieu  sur  un  point  voisin  de  celui  où  l’estomac  , 
dilaté  par  des  gaz,  se  trouvait  placé. 

Cette  observation  , du  reste  , a été  recueillie  par 
moi  avec  trop  peu  de  détail  pour  que  je  puisse 
donner  comme  certain  le  moyen  de  diagnostic 
précédent.  Il  ne  pourrait  avoir  de  la  valeur  que 
dans  les  cas  où  l’estomac  ne  contiendrait  pas  de  li- 
quide. Ainsi  ce  serait  le  matin , et  avant  que  le  ma- 
lade ait  bu  , que  l’exploration  devrait  être  faite.  La 
présence  du  foie  s’opposerait  à ce  que  ce  signe  soit 
obtenu  à droite  et  sur  la  ligne  médiane.  Il  en  serait 
de  même  à gauche,  si  le  cœur  et  l’extrémité  gauche 
du  foie  se  trouvaient  entre  la  plèvre  et  l’estomac. 

111.  Pneumo- thorax. 

i5e  Expérience . Si  l’on  fait  une  ouverture  à la 
plèvre  costale  d’un  cadavre  dont  la  trachée  n’a  pas 
été  liée  et  dont  les  voies  aériennes  sont  libres , il 
s’introduit  dans  le  thorax  une  grande  quantité  d’air, 
dont  la  pression,  dans  F état  normal , affaisse  le  pou- 
mon. Alors,  si  la  plaie  de  la  poitrine  est  fermée, 
la  percussion  médiate  donne  un  son  tympanique 
qui  ressemble  à celui  que  fournit  l’estomac  distendu 
par  des  gaz  et  percuté  sur  les  fausses  côtes.  Ce 
bruit  est  différent  de  la  résonnance  pulmonale  que 
l’on  obtient  si  l’on  percute  le  côté  qui  n’a  pas  été 
ouvert.  La  nuance  de  son  propre  au  pneumo-tho- 
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rax  a toutefois  un  timbre  différent  de  celui  qui 
appartient  à l’estomac , et  on  peut  encore  distinguer 
avant  l’ouverture  le  point  où  le  viscère  se  trouve 
placé  et  celui  où  la  plèvre  est  distendue  par  du  gaz. 

i4e  Expérience . Si  l’on  insuffle  de  l’air  dans  la 
poitrine , le  phénomène  devient  encore  plus  mar- 
qué , et  la  différence  de  son  entre  les  deux  côtés  est 
plus  grande. 

On  obtient  des  résultats  du  même  genre  sur  des 
cadavres  dont  la  putréfaction  a produit  le  dégage- 
ment de  fluides  élastiques  dans  la  cavité  des  plèvres. 

Je  n’ai  point  eu  l occasion  d’observer  le  pneumo- 
thorax sur  le  vivant,  depuis  que  je  m’occupe  de 
l’exploration  des  organes  par  le  plessimètre. 

Les  faits  précédens  me  portent  à indiquer  les  si- 
gnes suivans  obtenus  par  le  plessimètre  comme  pa- 
thognomoniques d’un  épanchement  de  gaz  dans  la 
plèvre  : 

i°  Un  son  tympanique  très-clair,  et  qui  le  sera 
d’autant  plus  que  l’épanchement  sera  plus  considé- 
rable, se  fera  observer  du  côté  malade;  il  sera  très- 
distinct  du  bruit  pulmonal  obtenu  de  l’autre  côté. 

2°  Pour  que  le  diagnostic  soit  convenablement 
établi,  il  faudra  que  l’on  puisse  distinguer  le  point  où 
finit  la  plèvre  de  celui  où  l’estomac  commence;  car 
il  pourrait  se  faire  que  ce  dernier  viscère  , distendu 
par  des  gaz  et  s’élevant  très-haut  dans  la  cavité  pleu- 
rale, simulât  un  pneumo-thorax. 

5°  Dans  ce  cas  encore,  les  régions  pulmonaires 
antérieure , latérale  et  postérieure , fourniraient 
supérieurement  un  son  pulmonal,  tandis  que  dans 
le  pneumo-thorax  un  son  plus  tympanique  se  ferait 
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partout  observer.  Laennec  pense,  il  est  vrai , que  la 
percussion  seule  ne  peut  faire  reconnaître  un 
pneumo-thorax;  mais  tout  ce  qu’il  dit  à ce  sujet  n’a 
rapport  qu’à  la  percussion  directe,  qui  ne  donne 
pas  , dans  le  plus  grand  nombre  de  cas  , la  mesure 
du  son  produit.  La  percussion  médiate  établissant 
au  contraire  une  échelle  de  gradation  entre  les  sons 
fournis  par  les  organes  de  capacité  variée,  peut 
très-bien  faire  reconnaître  le  pneumo-thorax  sur 
le  cadavre  : je  ne  vois  pas  pourquoi  elle  ne  le  ferait 
pas  distinguer  sur  le  vivant. 

D’ailleurs,  ici  comme  dans  tout  autre  cas  , la  per- 
cussion médiate,  loin  d’exclure  l’auscultation,  tire 
plus  de  lumière  de  la  comparaison  qu’on  établit 
entre  les  deux  méthodes.  Ainsi,  l’emphysème  du 
poumon  sera  plus  facilement  distingué  du  pneumo- 
thorax à l’aide  de  la  combinaison  de  ces  deux 
modes  d’investigation , que  si  l’on  se  servait  exclu- 
sivement de  la  percussion  médiate.  Je  crois  cepen- 
dant que,  dans  l’emphysème  du  poumon,  le  son 
aura  toujours  le  caractère  pulmonal,  avec  des 
nuances  variées  sur  les  difïérens  points  où  on  l’en- 
tendra. Dans  le  pneumo-thorax,  au  contraire,  la 
résonnance  sera  partout  égale,  et  aura  un  caractère 
tympan ique  analogue  au  bruit  produit  par  la  per- 
cussion médiate  de  l’estomac. 

M.  C.  Tarral  vient  de  me  communiquer  un  cas 
de  pneumo-thorax  observé  sur  un  cadavre  non  pu- 
tréfié chez  lequel  existait  une  communication  fistu- 
leuse  des  bronches  avec  la  cavité  pleurale  : la  per- 
cussion médiate  donna  lieu  aux  signes  précédem- 
ment indiqués. 
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Diagnostic  du  pneumo-thorax. 

Les  signes  de  la  collection  de  gaz  dans  la  plèvre 
sont  tout-à-fait  tirés  de  la  comparaison  de  la  per- 
cussion et  de  l’auscultation,  ainsi  que  de  la  mensu- 
ration , qui  démontre  que  le  côté  le  plus  sonore  est 
le  plus  dilaté  (Laennec).  Si  l’un  des  côtés  résonne 
plus  que  l’autre  et  qu’on  n’y  entende  pas  la  respi- 
ration , il  y aura  tout  lieu  de  penser  qu’il  s’agit 
d’un  pneumo-thorax  (Laennec).  Il  pourrait  arriver 
toutefois  que  le  pneumo-thorax  existât , bien  qu’on 
entendit  la  respiration  : une  observation  de  M.  le 
professeur  Cayol  prouve  ce  fait  jusqu’à  l’évidence. 
Cela  n’est  pas  étonnant,  puisque  les  fluides  élas- 
tiques sont  conducteurs  du  son , et  puisque  le 
bruit  de  la  respiration  du  côté  opposé  pouvait  se 
transmettre  à travers  le  gaz  contenu  dans  la  plèvre 
malade,  tout  aussi  bien  qu’elle  peut  traverser  le  tube 
du  stéthoscope.  * 

C’est  donc  spécialement  sur  les  différences  de 
sonoréité  données  par  la  percussion  à droite  et  à 
gauche , que  le  diagnostic  pourra  être  établi  ; et 
cela  est  si  vrai  que,  dans  l’observation  précédente, 
M.  le  professeur  Cayol  reconnut,  malgré  la  pré- 
sence du  bruit  respiratoire , le  pneumo-thorax  que 
démontra  plus  tard  l’autopsie  cadavérique. 

Or,  s’il  est  vrai  que,  dans  l’état  actuel  de  la 
science,  le  diagnostic  du  pneumo-thorax  soit  prin- 
cipalement fondé  sur  la  différence  des  bruits  four- 
nis par  la  percussion , tout  moyen  qui , comme  le 
plessimèire  , rendra  ces  différences  plus  sensibles  , 
ne  devra  pas  être  négligé. 


EXPLORATION  DE  LA  TLÈVRE- 


92 

S , ' . 

§ IV.  Hydro-pneumo-thorax» 

i5c  Expérience.  Sur  un  cadavre  dont  la  trachée 
n’avait  pas  été  liée,  et  dont  le  thorax  présentait  les 
sons  divers  appartenant  à l’état  normal,  une  ouver- 
ture fut  faite  à la  plèvre  : le  poumon  s’affaissa  , et 
une  assez  grande  quantité  d’eau  fut  injectée  ; la 
plaie  extérieure  fut  alors  fermée  au  moyen  d’une  li- 
gature, pour  ne  pas  altérer  ia  nature  des  sons  pro- 
duits. 

Le  sujet  présentait  ainsi  un  véritable  hydro- 
pneumo-thorax  , puisque  l’air  atmosphérique  s’é- 
tait introduit  dans  la  cavité  pleurale,  qui  contenait 
aussi  des  liquides. 

La  percussion  médiate,  donna  un  son  tympanique 
sur  toutes  les  parties  correspondantes  aux  fluides 
élastiques , et  un  son  médiocrement  mat  au  dessous. 
C’était  sur  une  ligne  de  niveau  que  les  deux  couches 
se  succédaient.  Des  ponctions  démontrèrent  que 
l’on  ne  se  trompait  pas  sur  la  hauteur  du  liquide. 

La  succussion  hippocratique  donnait  lieu  au  bruit 
de  flot.  La  percussion  médiate  faisait  entendre  le 
son  humorique  sur  le  point  correspondant  à la 
couche  supérieure  du  liquide. 

Les  nombreux  faits  depneumo-thorax  avec  épan- 
chement consignés  dans  la  deuxième  édition  de 
l’ Auscultation  médiate  ont  présenté  en  général  des 
phénomènes  analogues  aux  précédens  sous  le  rap- 
port de  la  succussion.  Les  plus  fortes  analogies  por- 
tent donc  à penser  que,  dans  rhydro-pneumo- tho- 
rax, on  obtiendrait  sur  le  vivant,  par  la  percussion 
médiate,  des  différences  de  son  très-caractéristiques. 
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Bien  que  dans  l’hydro-pneumo-thorax  on  puisse 
tirer  des  signes  précieux  : i 'de  la  percussion  directe , 
au  moyen  de  la  comparaison  du  volume  du  son  ob- 
tenu a droite  et  à gauche,  au  dessus  et  au  dessous  de 
l’épanchement;  2°  de  l’auscultation  médiate , par  le 
défaut  de  respiration  qu’on  observe  souvent,  par  le 
tintement  métallique  qu’elle  fait  entendre  ou  par 
le  bourdonnement  amphorique;  5°  de  la  succussion 
par  le  bruit  de  flot  qu’elle  produit;  je  crois  qu’il 
n’est  pas  superflu  de  joindre  à ces  moyens  de  diag- 
nostic ceux  que  fournit  la  percussion  médiate,  et 
que,  d’après  des  expériences  cadavériques  , je  suis 
porté  à admettre  sur  le  vivant. 

Ces  signes  peuvent  être  réduits  aux  suivans  : 

i°  Au-dessous  du  son  tympanique  du  pneumo- 
thorax simple , se  trouve  un  son  moyen  entre  le  car- 
dial et  le  jécoral.  Cette  matité  a lieu  au  dessous  d’une 
ligne  de  niveau  qui  change  de  .direction  en  raison 
de  l’attitude  du  malade , car  le  liquide  gagne  toujours 
la  partie  déclive;  2°  le  bruit  humorique  de  la  per- 
cussion médiate  peut  se  faire  observer  dans  l’hydro- 
pneumo-thorax  , et  sur  les  points  où  les  gaz  et  les 
liquides  sont  en  contact. 

On  conçoit  au  reste  que  le  diagnostic  se  compose 
ici  des  signes  du  pneumo  thorax,  et  de  ceux  d’un 
épanchement  pleurétique. 

§ Y.  De  la  complication  des  adhérences  avec  des  épan- 
chemens  dans  les  plèvres. 

16e  Expérience.  Sur  un  des  cadavres  qui  ser- 
virent à nos  expériences , nous  trouvâmes  par  la 


EXPLORATION  DE  LA  PLEVRE 


94 

percussion  médiate  tous  les  caractères  assignés  à un 
épanchement  pleurétique  situé  à gauche  (voyez 
pag.  78  et  79)  : le  niveau  changeait  bien  en  raison  de 
l’attitude  du  sujet,  mais  au  dessous  de  lui  se  trou- 
vait un  endroit  où  existait  un  son  clair  qui  était  tou- 
jours le  même  quelle  que  fût  la  position  du  cada- 
vre. A l’autopsie,  nous  trouvâmes  sur  ce  point  une 
adhérence  assez  étroite  de  la  plèvre  pulmonale  à la 
plèvre  costarle.  Les  autres  parties  de  l’organe  et  des 
parois  comprises  au  dessous  du  niveau  se  trouvaient 
séparées  par  une  quantité  de  liquide  assez  considé- 
rable. 

17 6 Expérience.  Un  cadavre  dont  le  thorax  avait 
été  ouvert  à droite  par  une  petite  incision  sans  que 
la  trachée  artère  fût  liée,  et  qui  présentait  en  consé- 
quence un  véritable  pneumo-thorax,  offrait  à la 
percussion  et  dans  un  espace  très-limité  le  son  pul- 
monal,  bien  que  tout  autour  de  cet  espace  un  bruit 
tympaniquese  fit  entendre.  A l’ouverture,  on  trouva 
une  adhérence  de  peu  d’épaisseur  sur  le  point  où  le 
son  avait  été  obtenu;  ailleurs  , le  poumon  qui  était 
sain  avait  été  éloigné  des  côtes  par  la  pression  de  l’air 
atmosphérique. 

Dans  ces  deux  cas  la  percussion  directe  était  loin 
de  donner  des  résultats  aussi  exacts. 

Qu’il  me  soit  permis  de  déduire  de  ces  faits  les 
analogies  suivantes  : 

1 0 Quand , dans  un  épanchement  pleurétique  dont 
le  niveau  aura  été  reconnu  et  dont  on  aura  con- 
staté la  présence  par  plusieurs  cliangemens  d’attitude 
du  malade , 011  trouve  à la  partie  déclive  et  au  dessous 
de  l’épanchement  le  son  pulmonal  dans  un  espace 
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entouré  par  le  bruit  plus  mat  du  liquide  , 011  doit 
présumer  qu’il  y a des  adhérences  sur  ce  point,  et 
que  le  poumon  y est  sain  ; 

20  Si,  dans  le  pneumo-thorax  , on  rencontre  un 
son  pulmonal  dans  un  espace  circonscrit,  et  que  cet 
espace  soit  entouré  par  un  bruit  tympanique , tout 
portera  à penser  que  le  poumon  est  retenu  sur  ce 
point  par  une  adhérence.  Le  degré  de  matité  sur  ce 
point  central  fera  juger  de  l’épaisseur  et  de  la  dis- 
position de  celle-ci. 

M.  Tarral  a constaté  récemment  un  fait  de  ce 
genre  sur  le  cadavre  d’un  phthisique. 

L’auscultation  faisant  ou  non  entendre  la  respi- 
ration sur  le  point  adhérent,  les  râles  ou  la  pectori- 
loquie  pouvant  y être  saisis  , on  pourra  dès-lors , 
jusqu’à  un  certain  point , juger  de  l’état  de  la  portion 
de  poumon  eu  contact  avec  les  parois  thoraciques. 

CHAPITRE  III. 

MALADIES  DU  POUMON. 

Art.  ier.  De  la  disposition  physique  du  poumon 
dans  Vétat  normal  et  anormal. 

état  normal.  L’étendue  des  poumons  n’est  pas 
la  même  à droite  et  à gauche , en  avant  et  en  ar- 
rière. Le  droit,  plus  grand  et  plus  large  que  le 
gauche,  s’étend  moins  que  lui  en  bas  et  en  avant; 
l’un  et  l’autre  descendent  en  arrière  très-bas  le  long 
de  la  colonne  vertébrale , et  se  prolongent  en  s’amin- 
cissant ( pag.  5o  et  62)  : leur  forme  et  leur  volume 
correspondent  à ceux  de  la  cavité  du  thorax,  déduc- 
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tion  faite  cependant  de  l’espace  qui  loge  le  cœur  et 
les  autres  organes  renfermes  dans  le  médiastin. Épais 
à la  partie  moyenne,  s’amincissant  en  bas  , ils  finis- 
sent par  un  bord  très-délié  qui  s’insinue  en  dehors 
du  diaphragme  et  en  dedans  des  côtes,  entre  les 
lames  accollées  de  la  plèvre  pariétale.  La  base  des 
poumons  est  excavée,  pour  s’accommoder  à la  con- 
vexité du  foie  et  de  l’estomac,  que  recouvre  le  dia- 
phragme. Leur  sommet  s’élève  ordinairement  un 
peu  au  dessus  de  la  première  côte  , où  il  est  encore 
recouvert  par  la  plèvre.  Leur  surface  est  libre  et  en 
contact  avec  les  parois  costales.  Leur  racine  ou  bord 
postérieur  interne  correspond  aux  côtés  de  la  co- 
lonne vertébrale  et  à la  région  inter-pulmonaire 
postérieure. 

Le  volume,  la  densité  des  poumons,  ne  sont 

pas  les  mêmes  dans  l’inspiration  et  l’expiration  : 

formés  par  une  multitude  de  vacuoles  dont  Mal- 

pighi , Helvétius  , Chaussier , Magendie,  Reissessen , 

Meckel,  Picard,  etc.,  ont  étudié  la  structure,  ils 

♦ 

peuvent  acquérir,  par  une  grande  inspiration  , une 
capacité  de  beaucoup  supérieure  à celle  qui  leur 
est  ordinaire  ; comme  aussi  ils  se  réduisent  à de  très- 
petites  dimensions  dans  l’expiration  forcée.  Leur  den- 
sité , leur  poids  sous  un  même  volume , sont  en 
raison  directe  de  l’étendue  de  cette  expiration  ; et 
ils  deviennent  d’autant  plus  légers,  leur  tissu  d’au- 
tant plus  rare , que  l’inspiration  est  portée  plus  loin. 
Jamais,  dans  l’état  normal  et  après  la  naissance  , cette 
densité  n’est  considérable;  et  constamment  le  tissu 
du  poumon  contient  de  l’air  en  grande  proportion. 

Celui-ci  n’est  point  logé  dans  de  vastes  excava- 
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lions , mais  dans  une  foule  de  petites  aréoles  et  dans 
les  divisions  ramifiées  des  bronches*  dont  quelques- 
unes  seulement  ont  un  volume  remarquable. 

Un  lobule  du  poumon  présente  à peu  de  chose 
près  la  même  densité  et  la  même  pesanteur  qu’un 
autre  lobule  de  même  volume  ; et  la  quantité  de  li- 
quide ou  de  gaz  que  reçoivent  les  vaisseaux  et  les 
bronches  sont  aussi  les  mêmes  dans  chacun  d’eux. 

ETAT  ANORMAL. 

I.  Le  volume  du  poumon  peut  varier. 

Ces  variations  sont  en  général  subordonnées  à 
l’état  des  organes  voisins^  L’étendue  de  la  cavité  tho- 
racique , les  dimensions  du  foie  et  du  cœur,  la  dis- 
tension de  l’estomac,  de  la  plèvre  ou  du  péricarde 
par  des  liquides  ou  des  gaz,  sont  autant  de  circon- 
stances qui  peuvent  faire  varier  le  volume  de  ces  or- 
ganes. Quelquefois  les  poumons  sont  réduits  à une 
masse  très-petite,  et  ils  peuvent  d’autres  fois  acquérir 
une  dimension  considérable.  Les  organes  de  la  res- 
piration , dans  l’état  anormal , peuvent  être  plus  ou 
moins  spacieux  que  dans  les  conditions  normales; 
leur  tissu  est  quelquefois  plus  dense,  et  d’autres  fois 
plus  rare  que  dans  l’état  sain;  et  dans  un  grand 
nombre  de  cas  des  excavations  y ont  leur  siège. 

\\.  Le  poumon  peut  augmenter  de  densité. 

Cette  augmentation  peut  tenir  à diverses  causes: 

i°  Elle  peut  être  l’effet  d’un  simple  engouement 
cadavérique , qui  se  fait  dans  les  derniers  momens 
de  la  vie , ou  dans  les  heures  qui  suivent  immé- 
diatement la  mort.  Cette  altération  est  tout-a-fait 
soumise  aux  lois  de  la  pesanteur,  soit  qu’elle  ait 
lieu  seulement  dans  les  vésicules  aériennes  , soit,  ce 
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qui  est  plus  probable,  qu’elle  se  manifeste  aussi 
clans  le  tissu  cellulaire  cjui  réunit  les  lobules  : tou- 
jours est-il  qu’elle  a lieu  clans  les  parties  déclives  ; et 
que  les  liquides,  obéissant  clans  ce  cas  à la  gravita- 
tion, infiltrent  sur  tous  les  points  et  à peu  près  à une 
égale  hauteur  le  tissu  mou  et  perméable  du  poumon. 
De  là  résulte  une  ligne  à peu  près  de  niveau  sur 
l’espace  où  l’engouement  finit  et  sur  le  lieu  où  il 
commence. 

Si  cette  accumulation  de  liquide  est  formée  seule- 
ment aux  dépens  de  la  sérosité  du  sang , c’est  l’œ- 
dème clu  poumon  quia  lieu;  et,  chez  les  sujets  affai- 
blis, il  se  comporte  à peu  près  comme  chez  les  mou- 
rons : presque  toujours  il  reste  clans  le  tissu  engoué 
de  l’air  renfermé  dans  plusieurs  bronches  et  clans 
beaucoup  de  vésicules.  Cela  doit  arriver  nécessaire- 
ment , car  une  grosse  bronche  est  souvent  inférieu- 
rement placée  par  rapport  aux  rameaux  aériens  ou 
aux  vésicules  qui  lui  correspondent  et  dont  elle  est  le 
seul  moyen  de  communication  avec  la  trachée  : or 
si  des  iiq  uides  sont  déposés  dans  ce  gros  rameau 
avant  que  l’air  contenu  dans  les  lobules  se  soit  éva- 
cué, il  s’y  trouve  incarcéré;  et,  pour  qu'il  pût 
sortir,  il  faudrait  qu’il  déplaçât  le  liquide  contenu 
dans  la  bronche,  déplacement  auquel  s’oppose  la 
déclivité  de  celle-ci. 

2°  V inflammation  rend  aussi  le  poumon  plus 
dense;  mais  ici  le  phénomène  est  subordonné  à la 
vie  : aussi  la  maladie  n’occupe  pas  toujours  la  partie 
déclive,  et,  lorsque  cela  arrive,  le  point  où  le  tissu 
sain  est  séparé  de  la,  partie  affectée  n’est  pas  sur 
une  ligne  droite , mais  suit  les  inégalités  de  hauteur 
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que  présentent  les  divers  lobes  ou  lobules  : souvent 
les  parties  placées  inférieurement  à des  portions  de 
poumon  malades  ne  sont  pas  atteintes  d’engorge- 
ment péripneumonique.  Ici,  il  y a moins  d’air  dans 
les  vésicules  et  dans  les  petites  bronches  : car  les  li- 
quides sont  d’abord  déposés  dans  les  dernières  di- 
visions, et  doivent  chasser  de  proche  en  proche 
devant  eux  les  gaz  qui  s’y  trouvent  contenus.  Plus 
visqueux  que  dans  le  cas  de  simple  engouement , ces 
liquides  adhèrent  aux  parois  des  cavités  ou  ils  se 
trouvent;  et  cette  adhérence  doit  s’opposer  à ce  qu’ils 
se  portent  avec  autant  de  facilité  vers  la  partie  dé- 
clive. A plus  forte  raison  en  est-il  ainsi  s’il  arrive 
qu’ils  se  condensent  par  suite  de  l’absorption,  de 
l’évaporation  ou  des  opérations  vitales  qui  y ont  lieu, 
ou  bien  encore  si  le  tissu  du  poumon  lui-même  ac- 
quiert plus  de  densité  par  le  travail  inflammatoire. 
C’est  à ces  dernières  causes  réunies  qu’il  faut  rappor- 
ter la  très-grande  densité  du  poumon  parvenu  au 
deuxième  ou  au  troisième  degré  de  la  pneumonie; 
mais,  dans  tous  ces  cas  encore,  très-généralement 
les  grosses  bronches  contiennent  encore  de  l’air. 

L’engouement  peut  déterminer  la  pneumonie 
chez  des  sujets  où  la  vie  se  conserve  encore  un 
certain  temps;  et  la  pneumonie  de  son  côté,  en 
ramollissant  les  tissus,  dispose  davantage  à l’en- 
gouement : de  là  vient  que  ces  deux  états  se  trou- 
vent combinés  dans  beaucoup  de  cas  ; et  que,  sur  le 
cadavre  comme  au  lit  du  malade,  on  ne  peut  établir 
entre  eux  de  différence  tranchée.  Des  considéra- 
tions du  même  genre  sont  applicables  à l’œdème  du 
poumon. 


TOO 


DISPOSITION  DU  POUMON 


5°  L’infiltration  hémorrhagique  du  poumon  ( apo- 
plexie pulmonaire  ) convertit  l’organe  en  un  tissu 
dur  et  qui  ne  contient  plus  d’air. 

4°  Des  tumeurs  enkystées  ont  été,  quoique  rare- 
ment, observées  dans  le  parenchyme  du  poumon. 

5°  Des  tubercules  peuvent  se  former  dans  cet  or- 
gane. Qu’ils  soient  formés  dans  les  vésicules , ce  qui 
est  probable,  ou  dans  le  tissu  qui  les  sépare;  qu’ils 
soient  ou  non  le  résultat  de  la  pneumonie  ou  de  l’a- 
poplexie pulmonaire,  toujours  est-il  que,  tantôt  in- 
filtrant l’organe,  d’autres  fois  répandus  sous  forme 
granulée,  ils  offrent  quelquefois  des  masses  considé- 
rables. Souvent  celles-ci  laissent  entre  elles  des  por- 
tions de  poumon  saines  et  très-perméables  à des  flui- 
des élastiques  : mais  elles  acquièrent  dans  certains 
cas  un  énorme  volume;  et  détruisant  les  rameaux 
bronchiques,  elles  sont  complètement  vides  d’air. 
Des  considérations  du  même  genre  peuvent  se  rap- 
porter aux  encéphaloïdes  et  aux  kystes  pulmonaires. 

Les  tubercules  ont  fréquemment  leur  siège  au 
sommet  des  poumons  ; plus  souvent  à gauche  qu’à 
droite  (Louis).  La  péripneumonie  au  contraire  oc- 
cupe fréquemment  les  lobes  inférieurs  (Laeiinec). 
On  a voulu  tirer  parti  de  ce  fait,  relativement  à l’é- 
tiologie de  la  phthisie.  Toutefois  M.  Andral  a prouvé 
par  des  faits  que  la  pneumonie  du  lobe  supérieur 
était  loin  d’être  aussi  rare  qu’on  l’avait  prétendu. 

Les  tubercules  , souvent  superficiels , peuvent 
aussi  être  profonds,  ainsi  que  les  autres  productions 
accidentelles  dont  le  poumon  est  le  siège. 

HL  Le  poumoji  peut  diminuer  de  densité. 

in  Le  tissudu  poumon  est  quelquefois  plus  rare , et 
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contient  plus  d’air  que  dans  l’état  normal.  Gela  peut 
arriver  par  rapport  aux  bronches  dilatées  dans  leurs 
quatrièmes  ou  cinquièmes  divisions,  ou  bien  dans 
les  rameaux  aériens  qui  sont  le  siège  d’expansion 
et  de  resserrement  alternatifs. 

2°  Les  vésicules  aériennes  sont  souvent  dilatées  : 
ce  cas  constitue  V emphysème  pulmonaire  (Laennec). 
Les  cellules  peuvent  acquérir  le  volume  d’un  noyau 
de  cerise , quoique  cela  se  voie  rarement,  et  suppose, 
suivant  Laennec,  la  rupture  de  la  cloison  qui  sé- 
pare les  cellules.  Tantôt  l’emphysème  occupe  les 
deux  poumons  ou  tout  un  poumon,  tantôt  il  af- 
fecte un  lobe  entier  ou  Y une  de  ses  parties.  C’est 
dans  les  cas  de  cette  nature  que,  sous  un  volume 
donné,  le  tissu  pulmonaire  contient  le  plus  d’air  et 
le  moins  de  parties  solides.  Peut-être  est-ce  aussi 
dans  cette  circonstance  que  le  poumon  peut  acqué- 
rir u ngrand  développement. 

ire  Expérience.  Un  malade  (de  la  Charité)  dont 
le  thorax  était  très-spacieux  fournissait  dans  toute, 
l’étendue  des  parois  costales  une  résonnance  pulmo- 
nale  très-pure,  et  plus  claire  peut-être  que  cela  n a 
ordinairement  lieu.  La  région  du  foie  était  elle- 
même  occupée  par  le  poumon,  qui,  exploré  par 
l'auscultation  et  par  la  percussion  médiate , ne  pré- 
sentait aucune  lésion  ; la  respiration  s’entendait 
bien  à gauche  et  à droite.  Le  foie  et  l’estomac 
étaient  situés  tout-a-fait  au-dessous  du  rebord 
costal.  Chose  remarquable,  cet  homme  qui  ne  pré- 
sentait pas  de  signes  physiques  de  maladie  du  coeur, 
et  dont  les  organes  respiratoires  étaient  peut-être 
d’un  tiers  plus  grands  que  dans  l’état  ordinaire  , 
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avait  habituellement  la  respiration  gênée.  Une  telle 
augmentation  clans  le  volume  des  poumons  était- 
elle  due  à l’emphysème  pulmonaire , et  celui-ci 
était-il  la  cause  de  la  difficulté  de  respirer? 

3°  Larges  cavités  ou  excavations  dans  le  poumon . 

Une  bronche  dilatée  sur  un  point  circonscrit 
peut  former  une  cavité  assez  vaste  pour  loger  une 
noix  : autour  de  cette  excavation  le  tissu  pulmo- 
naire est  crépitant. 

Au  centre  des  masses  de  poumon  hépatisées  au 
troisième  degré  peut  se  manifester  un  vaste  abcès; 
et  s’il  arrive  que  celui-ci  se  vide  par  l’expectoration, 
une  large  cavité  y succède  : elle  est  entourée  d’un 
tissu  dur  et  imperméable  à l’air. 

Un  tubercule  pulmonaire  plus  ou  moins  volumi- 
neux finit  par  se  ramollir,  il  se  vide;  une  caverne 
en  est  la  suite , et  celle-ci  peut  être  entourée  pres- 
qu’immédiatement  par  un  tissu  peu  dense  et  crépi- 
tant. Ce  cas  est  rare,  et  le  plus  souvent  des  masses 
tuberculeuses  très- denses  circonscrivent  cette  cavité, 
ou  encore  la  plèvre  devenue  plus  résistante  l’en- 
toure sur  d’autres  points. 

Le  poumon  peut  être  partiellement  frappé  de 
mort  : l’eschare  gangréneuse  qui  en  est  la  suite  peut 
se  séparer  et  laisser,  après  son  ramollissement  et  sa 
sortie  parles  bronches,  une  cavité  entourée  d’un  tissu 
devenu  plus  dense  par  l’inflammation  qui  y a eu  lieu. 

Dans  tous  ces  cas  d’excavations,  elles  peuvent 
contenir  seulement  des  liquides  ou  exclusivement 
des  gaz;  ou  bien  encore  renfermer  à la  fois  des  gaz 
et  des  liquides.  On  les  voit  enfin  communiquer  ou 
non  avec  les  cavités  des  bronches. 
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Art.  h.  Expériences  relatives  aux  poumons  dans 
l’état  normal  et  anormal . 

Le  poumon  est  entouré  par  la  plèvre  sur  tous  les 
points  où  il  est  accessible  à la  percussion  ; et  cette 
membrane  séreuse  ne  peut  être  explorée , dans  l’état 
normal,  que  sur  les  points  où  le  tissu  pulmonaire 
se  rencontre.  Il  en  résulte  que  tout  ce  qui  a été  dit 
relativement  à l’exploration  de  la  plèvre  saine,  se 
rapporte  également  au  poumon  : ajoutons  cepen- 
dant ici  quelques  expériences  qui  tiennent  plus  par- 
ticulièrement à cet  organe. 

Si  l’on  applique  le  plessimètre  sur  différens  points 
de  la  surface  du  poumon  sain,  distendu  par  de  l’air 
et  mis  à découvert  sur  un  cadavre  , on  obtient  par- 
tout un  son  égal,  et  ce  fait  est  en  rapport  avec  ce  que 
l’anatomie  apprend  sur  la  structure  de  cet  organe. 
Les  parois  seules,  dont  l’épaisseur  n’est  pas  partout 
la  même,  font  varier,  dans  ï’état  sain,  les  nuances 
du  son  pulmonaire  que  donnent  les  points  divers 
du  thorax  correspondans  aux  poumons.  Il  résulte 
de  là  qu’il  faut  avoir  bien  présente  à l’esprit  la  dis- 
position de  la  poitrine  sur  telle  ou  telle  région,, 
et  qu’il  est  nécessaire  d’acquérir  de  l’habitude  pour 
distinguer  les  sons  qui  tiennent  à l’état  mor- 
bide de  ceux  qui  dépendent  des  circonstances  nor- 
males d’organisation.  Ainsi  les  régions  pulmonaires 
latérales  donnent  un  bruit  très -clair,  tandis  que 
les  régions  sus-pulmonaires  postérieures  en  fournis- 
sent un  beaucoup  plus  obscur:  et  cela  tient  unique- 
ment aux  parties  qui  séparent  la  surface  du  corps  de 
l’organe  respiratoire.  Il  est  bien  facile  de  recon-< 
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naître  à l’aicle  du  plessimètre  que  la  différence  de 
son  n’existe  dans  ce  cas  que  relativement  à l’éloi- 
gnement, et  quelle  est  nulle  sous  le  rapport  du  tim- 
bre de  la  résonnance. 

Les  faits  qu’a  fournis  jusqu’à  présent  la  percus- 
sion médiate  relativement  aux  maladies  du  poumon 
ne  sont  ni  aussi  nombreux  ni  aussi  concluans  que 
ceux  qui  se  rapportent  aux  maladies  de  la  plèvre. 
Cela  devait  être,  puisque  les  lésions  pulmonai- 
res ont  lieu  dans  des  tissus  plus  profonds , quelles 
sont  plus  difficiles  à simuler,  et  qu’enfin  elles  sont 
plus  nombreuses  que  les  affections  pleurétiques. 
L’auscultation  médiate,  lorsqu’il  s’agit  de  lésions 
pulmonaires,  va  plus  loin  que  la  percussion,  parce- 
qu’clle  fait  apprécier  pendant  la  vie  les  rapports 
de  l’air  avec  l’organe  et  les  fluides  qui  s’y  trouvent; 
tandis  que  la  percussion  soit  directe  soit  médiate  fait 
seulement  juger  de  l’état  physique  des  poumons  con- 
sidérés en  masse.  La  percussion  gagne  cependant  en 
certitude  et  en  précision  ce  qu’elle  perd  du  côté  de 
l’étendue.  L’auscultation  fait  croire,  par  le  râle  cré- 
pitant, à l’existence  d’une  péripneumonie;  la  per- 
cussion démontre  , par  la  nature  du  son  produit, 
qu’une  masse  engorgée  existe  sur  le  point  ou  l’on 
soupçonnait  l’ inflammation  pulmonaire. 

Passons  rapidement  en  revue  les  principaux  faits 
qui  m’ont  été  jusqu’à  présent  fournis  par  la  percus- 
sion médiate  relativement  aux  lésions  des  organes 
respiratoires. 

I Augmentation  de  densité  des  poumons. 

Expériences  cadavériques . 

A'  Expérience  ( infiltration  cadavérique  , oedème 
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du  poumon).  M.  Jules  deDervieu  et  moi , nous  per- 
cutâmes le  cadavre  d’une  femme  peu  avancée  en  âge, 
et  dont  les  mamelles  volumineuses  et  les  tégumens 
épais  n’empêchèrent  pas  d’obtenir  les  résultats 
suivons  ; 

Le  cadavre  étant  couché  sur  le  dos,  nous  trouvâ- 
mes un  son  pulmonal  dans  les  régions  sus-pulmo- 
naires antérieures,  pulmonaires  antérieures  et  laté- 
rales du  côté  gauche;  mais  à la  partie  tout-à-fait 
déclive  de  celle-ci,  au-dessous  d’une  ligne  de  ni-< 
veau,  nous  obtînmes  un  son  qui  se  rapprochait  de 
celui  que  donne  le  cœur. 

Le  cadavre  étant  assis  , les  résultats  ne  varièrent 
pas  ; les  mêmes  différences  de  son  eurent  lieu  sui- 
vant la  même  direction. 

Le  poumon  gauche,  mis  à découvert,  offrit  dans 
toute  sa  région  postérieure  un  œdème  et  un  engor- 
gement cadavérique  très-marqués  ; antérieurement 
cet  organe  était  très-sain.  Ces  résultats  avaient  été 
annoncés  avant  l’ouverture  du  cadavre. 

5e  Expérience.  Le  poumon  droit  de  la  même 
femme , percuté , présenta  les  mêmes  résultats , 
mais  la  matité  de  la  partie  déclive  était  bien  moins 
grande.  A l’autopsie , il  y avait  aussi  en  arrière  une 
infiltration  cadavérique,  mais  moins  prononcée  que 
du  côté  gauche. 

Dans  les  leçons  expérimentales  que  j’ai  faites  cette 
année  devant  un  assez  grand  nombre  de  médecins 
et  d’élèves,  des  résultats  analogues  aux  précédens 
ont  été  très-fréquemment  obtenus  et  vérifiés.  On 
pouvait  presque  toujours  apprécier  par  la  percussion 
médiate  la  hauteur  de  l’engouement  cadavérique. 
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4e  Expérience  (péripneumonie).  Sur  plusieurs 
cadavres  inconnus,  nous  avons  trouvé  des  espaces 
plus  ou  moins  étendus  , tantôt  en  arrière  et  en  lias, 
plus  rarement  en  haut  et  en  avant,  ou  se  faisait  en- 
tendre un  son  voisin  du  cardial,  et  qui  était  cir- 
conscrit par  le  bruit  pulmonal.  Le  plus  souvent  ce 
n’était  pas  suivant  une  ligne  droite  supérieure  que 
les  différences  de  son  pouvaient  être  saisies,  et  elles 
ne  variaient  pas  en  raison  des  attitudes  du  sujet. 

A l’ouverture,  des  portions  du  poumon  hépatisées 
correspondaient  aux  espaces  où  l’on  avait  trouvé  le 
son  cardial , et  le  poumon  sain  là  où  l’on  avait 
rencontré  la  résonnance  pulmonale. 

5e  Expérience  (tumeur  enkystée).  M.  le  doc- 
teur Villermé  et  moi  nous  percutâmes  le  cadavre 
d’une  femme  jeune,  grasse,  à mamelles  volumi- 
neuses. Nous  trouvâmes  un  son  très-voisin  du  jé- 
coral  dans  la  plus  grande  partie  du  poumon  droit. 
L’espace  où  ce  bruit  était  entendu  ne  variait  pas 
en  raison  des  changemens  de  position  clu  sujet.  On 
distinguait  au-dessous,  et  entre  l’espace  où  ce  son 
était  obtenu  et  celui  où  le  foie  se  trouvait,  un  son 
pulmonal  assez  clair.  11  n’y  avait  point  de  niveau 
supérieur,  et  aux  parties  déclives  se  trouvait  encore 
la  résonnance  du  poumon  sain. 

Tout  nous  fit  admettre  qu’il  n’y  avait  pas  d’é- 
panchement libre  dans  la  cavité  des  plèvres,  et  qu’il 
s’agissait  d’une  vaste  tumeur  ou  d’une  induration, 
bien  que  le  son  parût  plus  mat  que  dans  la  périp- 
* neumonie. 

L’incision  des  espaces  intercostaux  lit  sortir  une 
pinte  d’un  liquide  onctueux,  rougeâtre,  et  immédia- 
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tement  après,  une  énorme  hydatide.  Autour  de  la 
cavité  que  présentait  le  poumon  , on  trouvait  diffé- 
rens  degrés  de  péripneumonie* 

6e  Expérience  ( tubercules  crus  ).  Sur  le  cadavre 
d’une  vieille  femme,  la  putréfaction  était  très- 
avancée  , les  côtes  saillantes , les  espaces  intercos- 
taux renfoncés.  Les  régions  sus-claviculaire  et  pul- 
monaire antérieure  droite  , percutées  avec  le 
plessi mètre,  donnèrent  un  son  cardial  très-dis- 
tinct du  bruit  moins  mat  qui  était  obtenu  partout 
ailleurs.  Plus  bas,  on  trouvait  les  nuances  de  son 
qui  correspondent  ordinairement  aux  points  où 
commence  le  foie  et  où  finit  le  poumon  droit. 

M.  Jules  de  Dervieu  et  moi  nous  portâmes  le  dia- 
gnostic suivant  : tubercules  ou  péripneumonie  du 
sommet  du  poumon  droit  et  de  la  majeure  partie 
des  deux  lobes  supérieurs  de  ce  poumon,  qui  plus 
bas  est  moins  malade  et  plus  crépitant.  Le  foie  com- 
mence sur  le  lieu  où  cela  s’observe  ordinairement. 

A l’ouverture,  une  énorme  quantité  de  tuber- 
cules se  trouvait  dans  le  poumon  droit.  Le  sommet 
induré  en  était  complètement  infiltré.  Une  cavité 
tuberculeuse,  complètement  remplie  d’un  liquide 
rouge  brunâtre,  épais,  existait  dans  le  lobe  supé- 
rieur. Le  lobe  moyen  était  rempli  de  tubercules  â 
divers  degrés  de  développement , et  séparés  par  un 
tissu  pulmonaire  peu  crépitant.  La  base  du  poumon 
était  perméable  à l’air,  et  le  foie  commençait  sur 
le  point  indiqué. 

7e  Expérience.  Le  cadavre  d’un  homme  de  trente 
ans,  maigre  , présentait  sur  tous  les  points  du  tho- 
rax un  son  plus  obscur  que  le  pulmonal  et  plus 
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clair  que  le  cardial.  À l’ouverture , MM  .Margot  T 
Pinchon  et  moi  nous  trouvâmes  de  nombreux  tu- 
bercules dans  toute  l’étendue  des  poumons. 

8e  Expérience.  Sur  une  femme  dont  la  poitrine 
était  très- maigre,  M.  Jules  de  Dervieu  et  moi 
nous  trouvâmes  dans  les  régions  sus-pulmonaires 
antérieures  un  son  analogue  au  cardial  : ce  bruit 
s’étendait  assez  loin  dans  les  régions  pulmonaires 
antérieures.  A droite,  la  résonnance  était  encore 
plus  mate;  et  vers  la  quatrième  côte,  dans  un  es- 
pace circonscrit,  de  la  largeur  d’une  pièce  de  cinq 
francs,  tout  nous  fît.  croire  à l’existence  de  tuber- 
cules au  sommet  des  poumons,  et  nous  conduisit  à 
penser  qu’à  droite  et  sur  le  lieu  où  le  son  était  le 
plus  obscur,  ces  productions  étaient  plus  nom- 
breuses et  d’une  densité  plus  grande. 

A l’ouverture,  nous  trouvâmes  des  tubercules 
très-nombreux  sur  ces  différens  points  , et  notam- 
ment dans  le  sommet  du  poumon  droit  ; des  nuan- 
ces variées  de  péripneumonie  entouraient  et  sépa- 
raient ces  lésions  organiques. 

Des  expériences  semblables  ont  été  réitérées  sur 
un  très-grand  nombre  d’autres  sujets,  et  toujours 
avec  le  même  succès  relativement  à la  certitude  du 
diagnostic. 

Expériences  sur  V homme  vivant. 

Un  très-grand  nombre  de  malades  que  j’ai  vus 
dans  les  hôpitaux,  notamment  aux  cliniques  de 
MM.  Fouquier,  Bally,  Cayol  et  Serres,  et  qui 
étaient  atteints  de  péripneumonie  à des  degrés  va- 
riables , m’ont  le  plus  souvent  présenté  des  diffé- 
rences de  sou  très-notables  entre  les  parties  saines 


DANS  l’ÉTAT  NORMAL  ET  ANORMAL.  10g 

fet  les  régions  malades.  Lorsque  la  percussion  di- 
recte trouvait  ces  différences  de  son  , la  percussion 
médiate  les  rencontrait  aussi,  et  les  rendait  plus 
évidentes.  Dans  quelques  cas  où  les  résultats  de  la 
première  étaient  peu  apparens  , ceux  de  la  seconde 
étaient  manifestes;  on  pouvait  toujours  mieux  cir- 
conscrire avec  le  plessimètre  qu’avec  la  méthode 
d’Avenbrugger  l’étendue  des  parties  affectées. 
Quand  la  percussion  médiate,  jointe  aux  symptômes 
fonctionels , annonçait  une  péripneumonie,  les 
signes  stéthoscopiques  démontraient  la  réalité  du 
diagnostic.  Parmi  les  nombreux  exemples  que  je 
possède,  qu’il  me  soit  permis  de  citer  le  suivant. 

9e  Expérience.  M.  Briançon  me  fit  examiner , à 
la  clinique  de  M.  Récamier  , un  malade  auprès  du- 
quel il  avait  placé  d’avance  et  à mon  insu  les  cra- 
chats d’un  autre  individu.  Il  m’engagea  à me  servir 
exclusivement  de  la  percussion  médiate  pour  por- 
ter un  diagnostic.  Je  lui  répondis  qu’un  seul  signe 
ne  pouvait  suffire  pour  se  prononcer  avec  assurance: 
je  fis  cependant  ce  qu’il  exigeait  de  moi.  Le  thorax 
donnait  une  résonnance  pulmonale,  mais  en  arrière 
et  à droite  le  son  était  plus  mat  dans  uïie  étendue 
analogue  à la  largeur  de  la  paume  de  la  main  : ce 
n’était  pas  la  matité  des  tubercules  en  grand  nom- 
bre; ce  11’était  pas  non  plus  à la  partie  déclive  que 
le  son  mat  avait  lieu,  comme  cela  s’observe  dans 
un  épanchement  pleurétique.  L’espace  où  le  bruit 
obscur  s’entendait,  11e  changeait  pas  en  raison  des 
variations  de  position  du  malade.  Les  parties  dé- 
clives, dans  l’attitude  assise,  donnaient  un  son 
clair.  Je  supposai,  en  voyant  un  homme  robuste, 
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dans  la  vigueur  de  l’âge,  et  qui  ne  paraissait  pas 
entaché  de  tubercules,  qu’il  s’agissait  d’une  péri- 
pneumonie ou  d’un  œdème  du  poumon  ; j’indiquai 
avec  le  doigt  l’espace  oii  je  croyais  que  la  maladie 
existait.  Il  était  impossible  d’avoir,  par  la  percussion 
directe,  des  résultats  aussi  précis  : la  différence  de 
son  était  même  par  ce  moyen  peu  sensible  à droite 
et  à gauche. 

M.  Briançon  eut  alors  la  bonté  de  me  dire  que 
M.  le  professeur  Récamier,  et  que  lui-même,  avaient 
obtenu  par  l’auscultation  des  résultats  analogues  â 
ceux  que  j’annonçais;  que  sur  tous  les  points  indi- 
qués se  trouvait  le  râle  crépitant,  qui  se  rapprochait 
cependant  du  sous-crépitant.  Les  crachats  et  les 
autres  signes  fonctionels  étaient  d’accord  pour 
confirmer  l*e  diagnostic  d’une  péripneumonie. 

Des  résultats  du  même  genre  peuvent  être  obte- 
nus dans  les  cas  d’apoplexie  pulmonaire. 

eune  homme  précédem- 
ment atteint  de  plusieurs  hémoptysies,  en  éprouva 
une  assez  forte  au  mois  de  juillet  dernier.  Une 
demi-livre  de  sang  qu’il  expectora  était  rouge;  l’hé- 
morrhacie  cessa.  L’auscultation  neme  fit  alors  décou- 
vrir  aucune  lésion  physique;  il  n’y  avait  certaine- 
ment aucun  râle  appréciable  au  sommet  du  poumon 
gauche,  où  la  respiration  s’entendait.  La  percussion 
médiate,  pratiquée  sur  les  régions  sus-pulmonaire 
et  pulmonaire  postérieure  gauches  , y découvrit  un 
son  très-mat  dans  la  largeur  de  quelques  pouces  : ce 
bruit  n’existait  pas  en  avant.  Je  changeai  plusieurs 
fois  ma  position  et  celle  du  malade  ; je  fis  mettre  l’é- 
paule gauche  dans  diverses  attitudes;  je  percutai 
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alternativement  avec  force  et  avec  légéreté;  j’appuyai 
le  plessi mètre,  tantôt  plus,  tantôt  moins;  le  son 
fut  toujours  le  même,  tandis  que  le  côté  opposé 
donnait  la  résonnance  normale.  Le  résultat  était  si 
évident,  que  les  pareils  du  malade  s’en  aperçurent 
et  en  furent  effrayés.  Le  lendemain  il  y eut  une 
hémoptysie  légère,  et  le  sang  était  d’un  rouge 
moins  vif,  ce  que  remarqua  M.  le  docteur  Havet. 
Le  son  devint  plus  clair  au  sommet  du  poumon. 

Le  jour  suivant,  hémorrhagie  de  quelques  onces, 
mais  d’un  liquide  noirâtre;  le  son  pulmonal  répa- 
rait dans  toute  son  intégrité.  Le  malade  entre  im- 
médiatement en  convalescence. 

L’auscultation  n’a  pas  fourni  dans  ce  cas  de  ré- 
sultat digne  d’être  noté;  jamais  la  pectoriloquie, 
la  respiration  ou  le  râle  caverneux  n’ont  fait  trou- 
ver l’existence  d’tme  caverne  sur  le  point  où  la  ma- 
tité avait  été  observée. 

Il  me  semble  à peu  près  certain  que  le  sang  ex- 
pectoré avait  été  déposé  dans  les  cellules  pulmo- 
naires, et  que  c’était  lui  qui  avait  donné  lieu  au 
son  obscur  qu’offrait  en  arrière  le  sommet  du  pou- 
mon, matité  qui  disparut  après  l’hémorrhagie. 

Deux  fois,  depuis  ce  temps,  j’ai  observé  le  même 
fait  avec  des  circonstances  presque  analogues'.  La 
couleur  du  sang  expectoré  prenait  une  teinte  plus 
foncée  à mesure  qu’il  séjournait  davantage  dans  le 
poumon.  Cet  aspect  noirâtre  provenait  sans  doute 
de  ce  que  le  liquide  remplissait  les  cellules  aérien- 
nes ou  il  était  déposé,  et  n’y  permettait  pas  la  libre 
introduction  de  l’air.  La  matité  du  son  était  aussi 
très-grande  à la  suite  de  l’hémoptysie,  et  diminuait 
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en  raison  de  la  quantité  de  crachats  noirs  expecto^ 
rés.  Dans  ces  deux  cas  encore,  l’auscultation  médiate 
ne  donnait  pas  de  résultats  dignes  d’être  notés.  Il 
est  donc , pour  moi , démontré  que  , dans  l’apo- 
plexie pulmonaire , la  percussion  médiate  peut  li- 
miter le  point  malade  : s’il  est  vrai  que  la  conver- 
sion de  la  masse  engorgée  en  tubercules  doive  être 
admise,  il  sera  possible  de  reconnaître  sur  le  vivant 
ce  cas  fâcheux  par  la  présence  et  la  persévérance  du 
son  mat  sur  le  point  affecté. 

Tubercules  crus.  A la  clinique  de  MM.  Fouquier, 
Cayol , Récamier,  Bally  et  Serres,  plus  de  vingt 
malades  présentaient  les  signes  plessimétriques 
des  tubercules  crus,  soit  seulement  au  dessus,  soit 
au  dessous  des  clavicules.  Ils  offraient  en  effet  un 
son  mat  des  plus  marqués  sur  les  points  précédem- 
ment énumérés.  Nous  avons  trouvé  chez  plusieurs 
d’entre  eux  des  signes  stéthoscopiques  qui  ont  vé- 
rifié le  diagnostic  dont  il  est  question.  Toutefois  , 
chez  quelques-uns  de  ces  malades , le  stéthoscope 
ne  fit  rien  découvrir. 

11e  Expérience . Une  femme  qui  paraissait 
n’être  atteinte  que  d’un  léger  rhume,  offrait  l’ap- 
parence u’ une  brillante  santé.  Un  son  mat  accom- 
pagné de  douleur  au-dessus  et  au-dessous  de  la 
clavicule  gauche  nous  fit  porter  un  diagnostic 
fâcheux.  Les  signes  stéthoscopiques  étaient  nuis  , 
la  percussion  directe'  impossible  à cause  de  l’épais- 
seur des  téguinens.  Cette  femme  dépérit,  rendit 
peu  de  crachats  ; le  son  mat  augmenta  d’étendue  ; 
elle  mourut  un  mois  après,  avec  les  sueurs,  le 
dévoiement  et  tous  les  autres  symptômes  de  la 
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phthisie:  malheureusement  je  n’ai  pu  obtenir  l’ou- 
verture du  cadavre. 

4 Corollaires . 

i°  Sur  les  points  oii  le  poumon  est  plus  dense 
que  dans  l’état  normal,  un  son  mat  est  ordinaire- 
ment obtenu  à l’aide  de  la  percussion  médiate. 

2°  La  différence  de  son  est  alors  plus  tranchée, 
et  les  parties  malades  sont  mieux  circonscrites  que 
dans  les  cas  ou  l’on  se  sert  delà  percussion  directe. 

3°  Dans  l’infiltration  cadavérique,  la  matité  se 
rapproche  beaucoup  de  celle  que  donne  la  région 
du  cœur.  Elle  se  rencontre  dans  la  partie  du  pou- 
mon qui  pendant  les  heures  qui  précèdent  ou 
suivent  la  mort  du  sujet  s’est  trouvée  déclive  par 
rapport  aux  autres. 

4°  Généralement  c’est  sur  une  ligne  à peu  près 
de  niveau  que  se  font  entendre  les  différences  entre 
le  son  du  poumon  sain  et  celui  du  poumon  en- 
goué. Dans  l'engouement , le  lieu  où  la  résonnance 
change  de  caractère  ne  varie  pas  suivant  les  atti- 
tudes du  sujet,  ce  qui  distingue  ce  cas  des  épan- 
chemens  pleurétiques. 

5°  Le  plus  souvent,  dans  la  péripneumonie,  ce 
n’est  pas  seulement  vers  les  parties  déclives  que 
l’on  obtient  un  son  médiocrement  mat  ; on  en- 
tend encore  celui-ci  sur  d’autres  points  du  tho- 
rax. Dans  le  cas  où  l’inllaramatîon  occuperait  ex- 
clusivement la  partie  inférieure  du  poumon,  il 
arriverait  bien  rarement  que  la  couche  supérieure 
fût  de  niveau  , tandis  que  cela  a le  plus  souvent  lieu 
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dans  l’engouement  cadavérique.  Presque  toujours 
alors  quelques  parties  enflammées  du  poumon  s’é- 
lèvent au-dessus  des  autres , et  forment  ainsi  des 
inégalités  que  le  plessimètre  peut  découvrir. 

6°  Cette  différence  et  un  peu  plus  de  matité 
dans  la  péripneumonie  que  dans  l’engouement 
cadavérique  ou  l’oedème  du  poumon , sont  d’assez 
bons  moyens  pour  distinguer  ces  états  divers. 

Des  considérations  du  même  genre  sont  ap- 
plicables a l’apoplexie  pulmonaire. 

8°  Un  son  mat  obtenu  dans  les  régions  suscla- 
viculaires  et  pulmonaires  antérieures  (le  reste  des 
parois  du  thorax  donnant  une  résonnance  pulmo- 
nale)  fournit  un  caractère  très-constant  des  tuber- 
cules. Sur  plus  de  vingt  cadavres  ou  il  existait, 
nous  avons  rencontré  des  masses  tuberculeuses 
considérables.  Dans  ces  cas  aussi  la  matité  était 
très-prononcée,  et  le  son  se  rapprochait  peut-être 
plus  du  timbre  jécoral  que  du  caractère  cardial. 
Il  ne  faut  pas  cependant  oublier  que  l’hépatisation 
du  lobe  supérieur  du  poumon  est  plus  fréquente 
qu’on  ne  le  dit  communément. 

9°  Une  nuance  de  «son  un  peu  moins  claire  d’un 
côté  que  de  l’autre,  observée  habituellement  au 
dessus  et  au  dessous  de  l’une  des  clavicules , peut 
faire  soupçonner  des  tubercules  miliaires  nom- 
breux. 

io°  Un  son  moins  clair  dans  tout  un  côté  que 
dans  l’autre,  ou  bien  encore  des  différences  de  son 
très-bien  marquées  sur  des  points  divers  d’un 
même  côté , s’il  n’existe  pas  en  même  temps  des 
signes  fonctionels  péripneumoniques,  peuvent  faire 
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croire  à des  tubercules  généralement  répandus  dans 
le  poumon,  et  séparés  par  un  tissu  plus  ou  fnoins 
sain . 

ii°  Je  crois  qu’il  serait  impossible  de  distinguer 
par  la  percussion  médiate  une  tumeur  enkystée 
d’une  grosse  masse  tuberculeuse. 

i2°  La  réunion  de  plusieurs  de  ces  états,  comme 
celle  de  tubercules  et  d’engouement  cadavérique  , 
pourra,  par  le  concours  des  moyens  de  diagnostic 
précédens , être  dans  certains  cas  reconnue  sur  le  vi- 
vant et  sur  le  cadavre. 

Diagnostic  de  V augmentation  de  densité  des 

poumons. 

Les  signes  fonctionels  directs  : la  toux,  la  dys- 
pnée, la  douleur,  le  coucher  sur  tel  ou  tel  côté, 
l’immobilité  d’une  ou  de  plusieurs  côtes , peuvent 
démontrer  la  souffrance  des  poumons  et  rien  de 
plus  : la  nature  et  la  cause  de  celle-ci  n’en  restent 
pas  moins  inconnues.  L’expectoration  est  plus  ca- 
ractéristique : MM.  Andral  pour  la  péripneumonie 
et  le  catarrhe , Louis  pour  la  phthisie  , ont  donné  à 
ce  sujet  des  renseignemens  précieux.  Il  faut  avouer 
cependant  que  , dans  une  même  affection,  l’aspect 
des  crachats  est  très-variable,  et  qu’il  est  souvent 
identique  dans  des  maladies  fort  différentes  : les 
phthisiques  expectorent  des  liquides  très-variés  ; et 
d’un  autre  côté  les  crachats  d’un  malade  atteint 
d’hémoptysie  pulmonaire  ou  bronchique  diffè- 
rent à peine  des  fluides  qui  courent  des  fosses 
nasales  sur  l’orifice  guttural  du  larynx  et  sont  en- 
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suite  rejetés  au-dehors;  le  liquide  expectoré  dans 
ie  catarrhe  sec  de  Laennec  ressemble  infiniment  à 
celui  que  produit  l’exhalation  laryngienne.  Le  ca- 
tarrhe chronique  enfin  a,  sous  le  rapport  de  l’expec- 
toration, tant  de  caractères  qui  le  rapprochent  de  la 
phthisie,  que,  sur  ce  signe  considéré  isolément,  il  est 
impossible  de  rien  décider.  Les  crachats  rouillés  de 
la  péripneumonie  ne  peuvent-ils  pas  quelquefois 
avoir  lieu  dans  le  simple  catarrhe?  Et  Laennec 
n’a-t-il  pas  fait  voir  que  la  teinte  de  jus  de  pnmeaux 
de  l’expectoration  n’indiquait  pas  toujours  avec 
certitude  le  dernier  degré  de  l’inflammation  dont  le 
poumon  peut  être  atteint  ? 

Les  signes  fonctionels  indirects , ainsi  que  la 
marche  de  la  maladie,  ajoutés  aux  précédens  moyens 
de  diagnostic,  augmentent  leur  valeur  : l’état  du 
pouls,  du  cœur,  de  l’exhalation  de  la  peau,  la  pré- 
sence ou  l’absence  du  dévoiement  ou  des  sueurs  noc- 
turnes, les  paroxysmes  fébriles  , l’ancienneté  de  la 
maladie,  le  degré  de  dépérissement  qui  l’accompa- 
gne, etc.  , sont  autant  de  circonstances  qui  éclai- 
rent le  sujet,  mais  qui  cependant  ne  peuvent  pas 
lui  donner  le  cachet  de  la  certitude. 

Les  signes  physico-fonctionels  réunis  aux  précé- 
dens augmentent  de  beaucoup  leur  importance.  L’ex- 
ploration de  la  poitrine  par  le  stéthoscope  fait  en- 
tendre la  respiration  bronchique  dans  les  cas  où  de 
gros  rameaux  aériens  traversent  les  masses  indurées. 

O 

Si  cette  masse  est  très-volumineuse  et  qu’elle  ne  soit 
pas  traversée  par  des  conduits  bronchiques , la  respi- 
ration pourra  ne  pas  se  faire  entendre.  La  voix  don- 
nera lieu,  dans  la  première  circonstance,  à la  bron- 
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chophonie  (Cruveilhier),  et  la  toux  prendra  le  carac- 
tère tubaire.  Enfin  le  râle  crépitant  ou  sous-cré- 
pitant  se  passant  dans  les  vésicules  aériennes  ou  dans 
les  plus  petits  rameaux  bronchiques,  fera  sou- 
vent reconnaître  que  des  liquides  se  trouvent  dé- 
posés dans  ces  petites  cavités,  et  fera  apprécier  la  dif- 
culté  que  l’air  éprouve  à pénétrer  dans  le  tissu  du 
poumon.  Malheureusement  beaucoup  de  ces  signes 
manquent  dans  bien  des  cas  : le  râle  crépitant  lui- 
même,  document  précieux,  et  qui  est  peut-être  le  ré- 
sultat  le  plus  important  et  le  plus  pratique  de  l’aus- 
cultation, ne  se  fait  pas  toujours  entendre  dans  la 
péripneumonie,  lorsqu’on  n’a  pas  une  extrême  ha- 
bitude du  stéthoscope.  Il  est  si  facile  de  le  confondre 
avec  les  râles  de  certains  catarrhes,  qu’il  exige  le  con- 
cours d’autres  moyens  de  diagnostic  pour  démontrer 
l’existence  d’une  péripneumonie.  Ni  la  toux  tubaire, 
ni  la  respiration  ou  la  voix  bronchiques,  ne  font 
reconnaître  dans  tous  les  cas  les  tubercules  pulmo- 
monaires  à l’état  de  crudité;  et  sous  ce  rapport  l’aus- 
cultation laisse  beaucoup  â désirer. 

La  percussion  d’Avenbrugger  donne  des  résultats 
dont  l’importance  est  incontestable.  Jusqu’à  présent 
elle  a été  la  voie  la  plus  sûre  de  recherches  pour 
démontrer  l’augmentation  de  densité  du  poumon  : 
elle  n’est  pas  cependant  applicable  à tous  les  cas  ; 
et  elle  ne  reconnaît  pas  aussi  bien  que  le  fait  la  per- 
cussion médiate  les  états  divers  dans  lesquels  peut 
se  trouver  le  poumon  devenu  plus  dense  que  dans 
l’état  normal  ; enfin  elle  ne  distingue  pas  les  degrés 
de  matité  qui  existent  entre  tel  on  tel  degré  de  ma- 
ladie. 
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II.  Diminution  de  densité  des  poumons . 

12e  Expérience  (Dilatation  des  cellules  pulmo- 
naires ).  Sur  le  cadavre  d’une  vieille  femme , la  ré- 
gion pulmonaire  droite  donnait  une  résonnance 
pulmonale  beaucoup  plus  claire  que  ne  le  faisait 
la  région  correspondante  à gauche,  qui  cependant 
fournissait  un  son  analogue  à celui  du  poumon 
sain.  On  ne  distinguait  point  autour  du  son  très- 
clair  obtenu  à droite  de  matité  qui  pût  faire  croire 
à l’existence  de  masses  indurées;  on  n’entendait 
pas  non  plus  de  bruit  humorique  : cependant  vou- 
lant absolument  expliquer  cette  différence  de  son, 
je  croyais  à l’existence  d’une  caverne.  A l’autopsie  , 
il  ne  se  trouva  point  d’excavation  , mais  les  cellules 
pulmonaires  étaient  beaucoup  plus  dilatées  sur  ce 
point  que  sur  tout  autre,  et  elles  avaient  un  volume 
qui  égalait  celui  d’un  grain  de  millet. 

M.  Harisson  m’a  assuré  avoir  vu  des  faits  sem- 
blables. 

i3e  Expérience.  MM.  Coudret,  Briançon,  Bau- 
dran,  voulurent  bien,  à la  clinique  de  M.  Récamier, 
faire  conjointement  avec  moi  quelques  recherches 
sur  les  résultats  que  donnaient  les  organes  sains, 
par  l’emploi  de  la  percussion  médiate;  or,  sur  plu- 
sieurs individus,  nous  constatâmes  que,  dans  une 
très-forte  inspiration,  le  son  est  plus  clair,  a un 
timbre  plus  fort  que  dans  une  expiration  portée 
très-loin.  11  est  facile  de  répéter  sur  soi-même  cette 
épreuve;  et,  pour  peu  qu’on  ait  l’habitude  duplessi- 
mètre,  on  saisira  facilement  cette  différence  qu’Â- 
venbrugger  avait  déjà  indiquée. 

U résulte  de  ces  faits  que,  dans  la  dilatation  des 
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cellules  pulmonaires  , surtout  lorsqu’elle  sera  com- 
pliquée de  l’expansion  des  bronches  et  lorsque  ces 
altérations  seront  portées  un  peu  loin  , il  y aura 
un  son  plus  clair  que  dans  l’état  normal.  MM.  Ha- 
risson  et  Tarral  m’ont  assuré  qu’ils  distinguaient 
très-bien  , à l’aide  de  la  percussion  médiate,  l’em- 
physème pulmonaire  de  l’état  normal  du  poumon. 

Lors  donc  qu’aux  signes  généraux  tels  que  la 
dyspnée,  l’aspect  terne  et  violacé  de  la  peau  , etc. , 
et  aux  signes  stéthoscopiques  de  l’emphysème  du 
poumon, c’est-à-dire, à la  diminution  ouaudéfautdu 
bruit  respiratoire,  au  râle  sibilant,  et  à la  crépita- 
tion sèche,  viendra  se  joindre  un  son  très-clair  ob- 
tenu par  la  percussion  médiate,  tout  portera  à faire 
admettre  l’existence  de  l’emphysème  pulmonaire  ; et 
cela  sera  encore  plus  probable  si  la  poitrine  est 
bombée  et  très-arrondie. 

Le  diagnostic  est  plus  précis  dans  les  cas  où  un 
seul  poumon  est  affecté  et  dans  ceux  où  l’emphysème 
est  circonscrit  , parce  qu’alors  il  est  facile  d’établir 
des  différences  de  sonoréité  entre  le  point  malade 
et  ceux  qui  l’entourent.  La  facilité  que  donne  le 
plessimètre  délimiter  la  partie  affectée,  jointe  à la 
mesure  du  son  qu’il  fait  mieux  apprécier,  sont  les 
seuls  avantages  qu’il  présente  ici  sur  la  percussion 
d’Avenbrugger. 

14e  Expérience  (Excavations  dans  le  tissu  du 
poumon).  Le  cadavre  d’une  femme  vieille  et  très- 
maigre  , exploré  par  MM.  Manec,  Miquel  et  moi  , 
offrait  au  dessus  et  au  dessous  de  la  clavicule 
gauche  un  son  mat,  assez  prononcé  pour  que  l’on 
put  annoncer  sur  ce  point  l’existence  d’une  altéra- 
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tion  en  plus  dans  la  densité  du  poumon.  Cette  lé- 
sion^ d’après  le  siège  qu  elle  occupait,  la  maigreur 
du  sujet  et  la  nature  de  la  résonnance , paraissait  dé- 
pendre de  masses  tuberculeuses.  L’un  de  nous,  très- 
versé  dans  l’emploi  de  la  percussion  directe , ne 
trouvait  pas  de  différence,  en  employant  ce  moyen, 
entrelessons  obtenus  à droite  et  à gauche  au  dessous 
des  clavicules.  On  entendait  aussi  vers  la  partie 
moyenne  de  la  région  pulmonaire  antérieure  gauche 
et  dans  une  largeur  moindre  que  celle  du  plessi- 
mètre,  un  bruit  assez  clair  et  accompagé  d’un  fré- 
missement particulier  ( bruit  humorique)  : on  pré- 
suma dès-lors  qu’il  existait  une  caverne  sur  ce  poirtf. 
Il  est  à remarquer  que  cette  résonnance  cessa  d’être 
produite  par  la  percussion  lorsque  la  trachée-artère 
fut  liée  (cette  remarque  appartient  à M.  le  docteur 
Miquel). 

A l’autopsie  cada  /érique , on  trouva  des  tuber- 
cules à différens  états  dans  le  lobe  supérieur  du 
poumon  gauche  ; une  vaste  excavation , à moitié 
pleine  de  liquide,  existait  sur  les  points  où  l’on  avait 
entendu  le  bruit  humorique. 

1 5e  Expérience.  MM:  Van  Puyfelick,  De  Valetti , 
Fau , docteurs  en  médecine , plusieurs  élèves  et  moi , 
nous  explorâmes  le  cadavre  d’une  vieille  femme 
maigre. 

Toutes  les  régions  inférieures  du  thorax,  soit 
en  avant,  soit  sur  le  côté,  soit  en  arrière  , présen- 
taient par  la  percussion  médiate  un  son  pulmonal 
tout-à-fait  pur. 

La  région  sus-pulmonaire  antérieure  gauche  don- 
nait lieu  à un  bruit  moins  clair  que  dans  l’état 
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normal.  11  en  était  ainsi  pour  la  région  sus-pulmo- 
naire antérieure  droite.  Ici  le  son  était  encore  plus 
obscur  : la  région  pulmonaire  antérieure  gauche 
fournissait  une  résonnance  moyenne  entre  celle  que 
donne  le  cœur  et  la  matité  que  fournit  le  foie;  mais 
ici,  il  y avait  en  outre  un  bruit  h urnorique  très-pro- 
noncé, qui  cessait  lorsqu’on  fermait  la  bouche  et  les 
fosses  nasales  du  cadavre  : cette  résonnance  n’exis- 
tait pas  à droite. 

Nous  crûmes  devoir  supposer  l’existence  de  tu- 
bercules au  sommet  des  deux  poumons  et  annoncer 
à gauche  et  profondément  une  vaste  excavation 
remplie  de  fluides  et  de  gaz. 

L’autopsie  cadavérique  vérifia  pleinement  ce 
diagnostic. 

16e  Expérience.  Une  observation  du  même 
genre  a été  recueillie  à la  Charité,  devant  MM.  les 
docteurs  Rochoux  et  Cabarrus.  On  obtenait  par  la 
percussion  médiate  et  sur  une  large  surface  du 
poumon  gauche , très-près  du  foie , un  son  humori- 
que  très-prononcé.  A l’ouverture,  on  trouva  sur 
le  lieu  où  ce  bruit  avait  été  entendu  de  nombreuses 
cavernes  tuberculeuses  : chacune  d’elles  était  assez 
petite,  mais,  communiquant  les  unes  avec  les  autres, 
elles  formaient  ainsi  par  leur  îéunion  une  large 
cavité.  Les  unes  étaient  vides , d’autres  étaient 
pleines  d'une  substance  puri forme , d’autres  enfin 
contenaient  à-la-fois  des  liquides  et  des  gaz. 

Deux  autres  fois  nous  avons  trouvé  le  même  bruit 
sur  des  cadavres;  nous  avons  annoncé  des  lésions 
du  même  genre , et  trouvé  à l’ouverture  des  résultats 
identiques. 
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M.  C.  Tairai  a observé  un  grand  nombre  de  faits 
semblables. 

iyL  Expérience.  Une  seule  expérience  négative 
faite  en  présence  de  M.  Magendie,  est  venue  con- 
trarier l’espérance  que  donne  ce  moyen  de  dia- 
gnostic : mais  ici  f existence  de  la  résonnance  dont 
il  s’agit  n’était  pas  manifeste.  Un  de  mes  élèves 
crut  entendre  ce  bruit:  il  annonça  des  cavernes: 
le  cas  n’était  pas  évident  pour  moi,  et  je  restai  dans 
le  doute  ; l’ouverture  ne  fit  pas  reconnaître  dans  le 
poumon  de  cavités  anormales. 

i & Expérience.  Sur  un  malade  couché  dans  une 
des  salles  de  M.Cayol  en  1826 , 011  trouvait , au  niveau 
des  régions  sus  et  sous-pulmonaires  d’un  côté  , un 
bruit  tympanique  autour  duquel  existait  un  son 
mat  circonscrit  lui-même  par  une  résonnance  pul- 
monale  assez  pure.  Le  professeur  que  je  viens  de 
citer  avait  reconnu , a l’aide  de  la  pectoriloquie  , une 
vaste  caverne  sur  le  point  où  le  son  clair  avait  lieu  : 
l’autopsie  démontra  que  son  avis  était  fondé,  et  que 
la  percussion  médiate  avait  bien  jugé  de  l’étendue 
du  mal. 

19e  Expérience. Un  autre  malade  couché  dans  une 
des  salles  deM.  Récamier,  présentait  dans  la  région 
p ulmonaire  antérieure  gauche  un  son  analogue 
au  cardial,  et  très-distinct  du  bruit  pulmonal  qu’on 
obtenait  a l’entour.  Au  centre  de  l’espace  où  la  ré- 
sonnance C était  obtenue,  on  trouvait  un  son  plus 
clair,  qui  participait  un  peu  du  caractère  stomacal , 
et  sur  ce  point  la  pectoriloquie  était  parfaite.  Tout 
nous  porta  donc  a croire  qu’il  existait  en  ce  lieu  une 
caverne  entourée  par  un  tissu  pulmonaire  induré. 
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MM.  Harisson  , Tarral  et  Van  Puyfelick  m’ont 
assuré  avoir  obtenu  plusieurs  fois  sur  le  vivant,  et 
dans  le  cas  de  cavernes  tuberculeuses , le  bruit  hu- 
morique  tout-à-fait  analogue  à celui  qui  avait  été 
reconnu  sur  le  cadavre  : la  pectoriloquie  ou  l’au- 
topsie ont  vérifié  leur  diagnostic. 

M.  Martinet  a trouvé  avant  moi  le  bruit  dont  il 
s’agit , sur  des  individus  qui  portaient  des  cavernes 
dans  les  poumons. 

Corollaires . 

i°  Sur  le  point  correspondant  à des  excavations 
larges , vides , superficielles , entourées  par  des  por- 
tions de  poumon  tuberculeuses  ou  hépatisées,  cir- 
conscrites elles-mêmes  par  un  tissu  pulmonaire 
sain  , la  percussion  médiate  fait  obtenir  un  son  tym- 
panique(S  ou  I)  dont  l’intensité  est  en  raison  de  la 
dimension  de  la  caverne.  C’est  dans  une  forte  in- 
spiration qu’il  doit  être  plus  facile  de  trouver  ce 
bruit.  Autour  du  point  où  on  l’obtient,  est  un  son 
voisin  du  cardial  ou  du  3 écoral;  et  la  résonnance 
pulmonale  circonscrit  l’espace  où  ces  derniers  bruits 
se  font  entendre. 

2° Dans  les  excavations  larges,  vides,  superficielles, 
entourées  d’un  tissu  pulmonaire  sain , dans  la  dilata- 
tion des  bronches  par  exemple,  un  son  tympanique 
dont  le  timbre  doit  correspondre  à la  dimension  de  la 
caverne  existe  probablement  sur  celle-ci , et  autour 
d’elle  un  son  pulmonal  pur  doit  se  faire  entendre. 

3°  Quand  l’excavation  est  large  , profonde  et  re- 
couverte de  cellules  pulmonaires  saines  , il  peut  arri- 
ver qu’on  obtienne  sur  le  lieu  qui  lui  correspond  un 
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son  stomacal  mélangé  avec  la  résonnance  puleno- 
nale.  Dans  ce  cas  , si  la  percussion  médiate  est  pra- 
tiquée avec  beaucoup  de  légèreté  , elle  doit  donner 
lieu  à un  bruit  pulmonal  pur  ; si  elle  est,  au  con- 
traire , exécutée  avec  plus  de  force  , le  son  tympa- 
nique  de  la  caverne  doit  se  faire  entendre. 

4°  Dans  les  excavations  de  peu  d’étendue  on  ne 
trouve  pas  le  bruit  tympan ique. 

5"  Si  l’excavation  est  à moitié  remplie  de  liquides 
et  de  gaz  , et  s’il  y a des  communications  fistuleuses 
libres  avec  les  bronches,  on  obtiendra  le  bruit  hu- 
morique  ; et  cela  aura  lieu  aussi  dans  les  cas  où  l’ex- 
cavation sera  profondément  placée. 

6°  Le  bruit  humorique  peut  se  trouver  dans  les 
petites  excavations;  son  intensité  est  en  raison  du 
nombre  et  de  la  position  plus  ou  moins  superfi- 
cielle des  cavernes. 

Diagnostic  des  excavations  pulmonaires . 

L’expectoration  des  crachats  nummulaires , pu- 
riformes , ne  peut  prouver  l’existence  d’une  caverne 
dans  les  poumons  : MM.  Laennec  et  Andral  ont  sur- 
abondamment prouvé  ce  fait.  L’auscultation  donne 
dans  ce  cas  le  râle  caverneux,  mais  celui-ci  peut 
avoir  lieu  dans  de  très-grosses  bronches,*  la  respi- 
ration caverneuse  est  dans  le  même  cas.  La  pecto- 
riloquie  elle-même , qu’il  faut  beaucoup  d’habitude 
pour  distinguer  de  la  bronchophonie  peut  être  faci- 
lement prise  pour  celle-ci.  Je  suis  bien  loin  de  nier 
l’importance  de  ces  moyens,  ou  même  de  croire 
que  la  percussion  médiate  leur  soit  préférable;  mais 


LÉSIONS  DU  POUMON. 


125 

je  pense  qu  elle  est  non  moins  utile  , et  qu  elle  four- 
nit des  signes  physiques  qui  ne  sont  pas  à négliger.  . 
La  percussion  directe  fait  aussi  reconnaître  le  bruit 
humorique  dans  les  cavernes  du  poumon  (Martinet), 
mais  d’une  manière  moins  manifeste,*  d’ailleurs  , 
pour  obtenir*ce  bruit , il  faut  percuter  avec  un  cer- 
tain degré  de  force,  et  la  méthode  d’Avenbrugger 
aurait  dès-lors  sur  le  vivant  de  graves  inconvéniens. 

r • ’ ■ » 

Art.  iii.  Complication  de  lésions  du  poumon  et  d'é- 
panchemens  libres  dans  les  plèvres. 

La  réunion  des  signes  propres  à ces  deux  affec- 
tions pourra  , dans  certains  cas , faire  reconnaître 
chacune  d’elle. 

20e  Expérience.  Dans  plusieurs  expériences  fai- 
tes à la  Pitié,  et  notamment  dans  l’une  d’elle  à la- 
quelle ont  assisté  MM.  Pinchon , Edouard , Margot 
et  Jules  deDervieu , des  épanchemens  artificiels  d’une 
demi-pinte  de  liquide  injecté  dans  la  plèvre  gauche 
présentaient  leurs  caractères  accoutumés  : on  trou- 
vait la  matité  à la  partie  déclive,  une  couche  supé- 
rieure de  niveau,  un  son  pulmonal  au-dessus,  et  la 
variation  du  siège  de  ces  sons  correspondait  aux  clian- 
gemens  de  position  du  cadavre;  dans  le  lobe  supérieur 
du  poumon  gauche , au  niveau  de  la  région  pulmo- 
naire antérieure,  on  rencontrait  un  bruit  mat,  qui , 
ne  variant  pas  de  siège,  était  moins  clair  que  celui  au- 
quel donnait  lieu  la  percussion  du  liquide  épanché. 

A l’ouverture , de  nombreux  tubercules  existaient 
sur  le  point  où  le  son  obscur  et  fixe  avait  été  observé. 

De  ce  fait  et  d’un  assez  grand  nombre  d’autres 
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que  j’ai  eu  l’occasion  d’observer,  je  crois  pouvoir 
conclure  qu’il  est  possible,  dans  un  grand  nombre 
de  cas , et  lorsqu’il  y a peu  de  liquide , de  distinguer 
certaines  lésions  des  poumons  des  épanchemens  li- 
bres dans  la  cavité  des  plèvres. 

Il  est  une  remarque  importante  a faire  relative- 
ment à l’engouement  du  poumon  des  cadavres,  et 
aux  moyens  de  reconnaître  les  épanchemens  pleu- 
rétiques; c’est  que  l’existence  de  l’infiltration  cada- 
vérique dans  les  lobes  pulmonaires  est  presque 
constante  en  arrière,  et  qu’elle  s’oppose  à ce  qu’on 
puisse  tirer  tout  le  parti  possible  de  la  percussion 
médiate  pratiquée  postérieurement.  Il  faut  donc , 
pour  éviter  les  erreurs  dans  les  expériences  cadavé- 
riques, faire  asseoir  le  sujet,  et  pencher  fortement 
la  poitrine  en  avant,  puis  la  placer  dans  la  supina- 
tion. C’est  en  percutant  les  divers  points  du  thorax 
dans  ces  deux  attitudes , et  en  réitérant  ces  épreuves, 
que  le  diagnostic  deviendra  évident. 

Cette  précaution  sera  d’autant  plus  utile  à pren- 
dre qu’il  y aura  moins  de  liquide  dans  la  plèvre  et 
que  l’engouement  sera  porté  plus  loin. 

CHAPITRE  IY. 

MALADIES  DU  COEUR  ET  DU  PÉRICARDE. 

Art.  i.  De  la  disposition  physique  du  cœur  et  du 

péricarde  dans  Vétat  normal  et  anormal. 

* • 

état  normal.  Le  cœur,  obliquement  placé  dans  le 
médiastin  et  couché  sur  le  diaphragme , est  en  rap- 
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port  en  avant  avec  les  parois  thoraciques,  qui  par- 
tout sont  consistantes  et  peu  dépressibles  ; sa  pointe 
vient  frapper  entre  les  cartilages  de  la  sixième  et 
septième  cote , en  comptant  de  haut  en  lias.  Une  dis- 
tance assez  considérable  sépare  le  cœur  de  la  face 
postérieure  de  l’os  sternal;  et  cet  espace,  qui  corres- 
pond au  médiastin , varie  d’étendue  chez  les  divers 
sujets.  E11  arrière  la  base  du  cœur  est  séparée  de  la 
colonne  vertébrale  par  l’œsophage,  l’aorte,  du 
tissu  cellulaire,  de  sorte  qu’il  est  fort  éloigné  des 
tégumens  de  la  paroi  postérieure  du  thorax.  Les 
poumons  recouvrent  ses  parties  latérales.  Ces  orga- 
nes , les  gros  vaisseaux  et  la  trachée  correspondent 
à sa  partie  supérieure;  et  sa  face  inférieure  n’est 
séparée  du  foie  et  de  l’estomac  que  par  le  péricarde , 
le  diaphragme  et  le  péritoine. 

Le  volume  du  cœur  varie  infiniment  chez  les 
divers  individus.  Laennec  a trouvé  qu’en  général  il 
équivalait,  chez  l’homme  sain  , à celui  du  poing  du 
sujet  : ceci  n’est  guère  applicable  qu’à  cet  organe 
vide  de  sang  et  observé  sur  le  cadavre.  Le  volume 
du  cœur , sur  le  vivant , se  compose  de  deux  choses  : 
d’abord  de  la  proportion  des  fibres  charnues  qui 
entrent  dans  la  structure  du  cœur,  ensuite  de  la 
quantité  de  sang  qui  se  trouve  dans  ses  cavités.  Or, 
si  la  dimension  de  l’organe  varie  peu  chez  un  même 
sujet,  sous  le  rapport  delà  masse  musculaire,  elle 
peut  être  très-différente  dans  des  cas  divers,  relati- 
vement aux  quantités  de  sang  qu’il  contient.  L’état 
delà  respiration  a,  sous  ce  rapport,  une  in- 
fluence très -grande  sur  le  volume  du  cœur. 
La  densité  de  ce  muscle  creux  est  celle  d’un  corps 
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solide  et  charnu,  qui,  dans  l’état  normal  , pré- 
sente sur  tous  ses  points  à peu  près  la  meme 
densité. 

Le  péricarde,  dans  l’état  sain,  (orme  autour  du 
cœur  et  du  commencement  des  gros  vaisseaux, 
une  couche  si  fine,  qu’il  ne  peut  altérer  les  phéno- 
mènes auxquels  donne  lieu  la  percussion  médiate  de 
la  région  du  cœur. 

état  anormal.  Le  cœur  est  sujet  à divers  déplace- 
mens.  fl  éprouve  quelquefois  une  inversion  laté- 
rale, comme  cela  a lieu  dans  la  transposition  gé- 
nérale des  viscères,*  mal  fixé,  mal  soutenu  dans  la 
place  qu’il  occupe,  il  peut  s’abaisser  vers  la  cavité 
abdominale  en  poussant,  au-devant  de  lui  le  dia- 
phragme, le  foie  et  l’estomac;  refoulé  par  un  épan- 
chement péritonéal , par  le  foie  hypertrophié,  par 
une  tumeur  abdominale , ou  par  l’estomac  et  les 
intestins  que  distendent  des  liquides  et  des  gaz,  il 
est  susceptible  de  s’élever  très-haut  dans  la  cavité 
thoracique;  dévié  par  des  épanchemens  pleuré- 
tiques, il  est  souvent  porté  à droite  si  la  mala- 
die a lieu  à gauche,  et  à gauche  si  l’hydro-thorax  a 
son  siège  du  côté  droit.  , 

Le  volume  du  cœur,  dans  l’état  pathologique  , 
peut  être  de  beaucoup  augmenté  : les  parois  des 
ventricules  se  trouvent  quelquefois  épaissies  (hyper- 
trophie); plus  de  sang  peut  le  distendre  (dilatation). 
Ces  affections,  simples  ou  combinées,  existent  tantôt 
d’un  seul  et  d’autres  fois  des  deux  côtés,  ou  bien 
dans  les  ventricules  ou  les  oreillettes  à la  fois,  ou 
bien  encore  sur  un  point  circonscrit  des  uns  et  des 
autres.  Le  cœur  peut  êlre  moins  gros  que  dans  l’état 
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normal  (atrophie);  Corvisart,  Laennec,  Bertin  et 
M.  Bouillaud  ont  étudié  avec  soin  ces  divers  états. 

La  densité  du  cœur  ne  varie  que  de  la  mollesse  à 
la  dureté  : il  n’en  est  pas  ici  comme  du  poumon  qui , 
de  très-léger  et  de  très-sonore  qu’il  est  en  santé , 
devient  nesant  et  compacte  dans  certains  états  mor- 
bides. Que  le  cœur  contienne  beaucoup  de  liquides 
ou  qu’il  y ait  une  hypertrophie  concentrique,  la 
pesanteuret  lasonoréité  , observées  par  la  percus- 
sion médiate,  seront  a peu  près  les  mêmes. 

Le  péricarde  peut  être  distendu  par  des  liquides 
variables  en  consistance  et  en  quantité.  Il  contient 
quelquefois  des  gaz  ; mais  ce  fait , sur  le  vivant , 
doit  être  infiniment  rare.  Il  peut  enfin  renfermera 
la  fois  des  gaz  et  des  liquides.  Dans  tous  ces  cas, 
qui  peuvent  exister  avec  ou  sans  épaississement  du 
feuillet  libre  du  péricarde , il  arrive  , lorsque  l’é- 
panchement est  considérable,  que  les  poumons,  re- 
tenus par  leur  racine  située  postérieurement , sont 
écartés , refoulés  en  dehors  et  en  arrière  ; la  tumeur 
du  péricarde  s’approche  alors  des  parois  antérieures 
du  thorax;  elle  est  posée  sur  le  diaphragme,  qui  la 
sépare  de  la  partie  gauche  de  la  face  supérieure  du 
foie.  Si  elle  est  un  peu  considérable,  l’estomac, 
tantôt  rempli  par  des  gaz  et  d’autres  fois  par  des  ali— 
mens,  peut  aussi  avoir  des  rapports  avec  elle. 

Ces  états  pathologiques  étant  les  seuls  dans  les- 
quels la  percussion  me  paraisse  pouvoir  être  de 
quelque  utilité , je  passe  sous  silence  les  autres  lé- 
sions dont  le  cœür  et  le  péricarde  peuvent  être 
atteints. 
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Art.  ii.  Expériences  et  recherches  sur  le  cœur  et 

le  péricarde  dans  l’état  normal  et  anormal. 

J’ai  étudié  le  cœur  avec  le  plessimètre  sur  vingt 
sujets  chez  lesquels  cet  organe  paraissait  être  sain,  et 
qui  étaient  affectés  de  maladies  légères;  sur  des  in- 
dividus robustes  comme  sur  des  sujets  plus  faibles  ; 
sur  des  malades  dont  le  pouls  était  large,  fort, 
comme  sur  des  hommes  où  il  était  petit  et  faible; 
sur  des  sujets  dont  on  entendait  avec  le  stéthoscope 
le  cœur  dans  une  grande  étendue  du  thorax,  comme 
chez  les  individus  où  ce  bruit  était  seulement  per- 
ceptible sur  la  région  cardiaque  , les  résultats  de  la 
percussion  médiate  ont  beaucoup  moins  varié  que 
je  ne  m’y  attendais.  Un  son  dont  la  matité  se  rappro- 
chait du  foie,  quoiqu’un  peu  moins  marqué  que  sur 
ce  viscère,  était  obtenu  dans  la  région  cardiaque  et 
sur  la  partie  gauche  de  la  région  sus-gastrique  ( son 
cardial  ).  Cette  matité  variait  un  peu  sur  chaque  su- 
jet, et  elle  ( tait  en  raison  de  la  portion  de  poumon 
dont  la  pointe  du  cœur  était  recouverte , et  de  l’éloi- 
gnement où  ce  dernier  organe  se  trouvait  des  parois. 
Je  pouvais  bien  mesurer  de  droite  a gauche  l’es- 
pace où  le  son  mat  existait;  mais  il  était  plus  diffi- 
cile d’avoir  ses  dimensions  en  hauteur  ; car  la 
matité  de  la  région  cardiaque  se  confondait  chez 
beaucoup  de  sujets  avec  celle  que  fournissait  le  pe- 
tit lobe  du  foie.  Lorsqu’en  effet  ce  dernier  viscère 
s'étend  jusqu’au-dessous  du1  cœur,  des  nuances 
de  son  ne  peuvent  guère  les  distinguer  , et  aucun 
organe  contenant  des  gaz  ne  leur  est  interposé. 
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Pour  mesurer  le  volume  du  cœur  de  haut  en 
bas,  je  crus  donc  qu’il  fallait  rechercher  à droite 
le  point  où  le  foie  commence , et  est  en  contact 
avec  le  poumon  ; tirer  ensuite  une  ligne  horizon- 
taie  et  perpendiculaire  à Taxe  du  corps , sur  le 
côté  gauche,  et  prendre  cette  ligne  pour  le  point 
probable  où  finit  le  cœur  et  où  commence  le 
foie. 

J’avais  ainsi  le  moyen  de  mesurer  approximati 
vement  le  volume  de  la  pointe  du  cœur  et  d’une 
partie  de  sa  face  supérieure  et  antérieure.  Me  ser- 
vant donc  de  ce  mode  de  mensuration,  j’ai  trouvé 
que  dix-huit  sujets  sur  vingt  présentaient,  dans  la 
largeur  de  deux  pouces  , un  son  mat  ( son  cardial  ) 
correspondant  au  cœur.  Sur  les  deux  autres  indi- 
vidus cette  résonnance  occupait  une  surface  de 
deux  pouces  et  demi.  Chez  tous  ces  sujets , c’était  à 
peu  près  un  espace  de  20  à 24  lignes  en  hauteur 
que  le  bruit  cardial  occupait.  Le  stéthoscope  et  l’ap- 
plication de  la  main  trouvaient  les  battemens  du 
cœur  sur  les  points  dont  il  s’agit. 

La  matité  du  cœur  se  trouvait  à la  même  hau- 
teur, soit  que  le  sujet  fût  couché,  soit  qu’il  fût 
placé  dans  l’attitude  assise  : cela  variait  à peine  dans 
l’inspiration  et  l’expiration.  Tout  porte  donc  à pen- 
ser que  la  pointe  du  cœur  reste  à peu-près  à la 
même  hauteur  dans  ces  deux  positions  du  corps  et 
dans  les  divers  mouvemens  de  la  respiration. 

Dans  l’attitude  couchée  à droite  ou  à gauche,  le 
son  mat  du  cœur  se  portait  d’un  demi  pouce  vers 
le  côté  sur  lequel  le  corps  reposait.  La  percussion 
médiate  tend  donc  à faire  admettre  un  déplacement 
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latéral  correspondant  au  coucher  alternatif  sur  l’un 
ou  sur  l’autre  côté. 

* C’est  inutilement  que  j’ai  cherché  à trouver  et  à 
mesurer  en  arrière  l’espace  correspondant  à la  hase 
du  cœur.  Mes  résultats  ont  été  nuis  ; mais  les  ten- 
tatives que  j’ai  faites  ne  sont  pas  nombreuses  : ce 
sujet  exige  de  nouvelles  recherches. 

Indépendamment  des  faits  relatifs  a la  mensura- 
tion de  l’espace  auquel  le  son  mat  du  cœur  cor- 
respond en  avant , il  en  est  d’autres  non  moins  im- 
portans  qui  tiennent  à l’appréciation  de  la  portion 
de  cet  organe  qui  est  située  dans  le  côté  gauche.  La 
comparaison  que  l’on  peut  établir  entre  la  percus- 
sion légère  et  la  percussion  forte  du  plessimètre 
fournit  les  résultats  dont-il  s’agit  : sur  l’homme 
dont  le  cœur  et  les  poumons  sont  sains,  lorsque 
l’instrument  est  appuyé  exactement  sur  le  côté  gau- 
che , une  percussion  forte  donne  le  son  pulmonal 
à une  grande  profondeur  , à peu  près  comme  cela  a 
lieu  pour  le  côté  droit  au  dessus  du  foie  ; chez  celui 
dont  le  cœur  est  très-volumineux  et  dont  les  pou- 
mons sont  exempts  de  maladie,  une  percussion  lé- 
gère fait  apprécier  l’état  des  cellules  pulmonaires, 
tandis  qu’un  choc  plus  fort  donne  un  bruit  sourd  en 
rapport  avec  la  masse  du  cœur  située  profondément. 

Sur  six  cadavres  dont  la  trachée  avait  été  liée  , et 
chez  lesquels  nous  avons,  par  la  percussion,  déter- 
miné le  lieu  où  se  trouvait  la  pointe  du  cœur, 
nous  avons  trois  fois  enfoncé  une  tige  de  fer  au 
centre  de  l’espace  où  le  son  cardial  était  obtenu, 
et  trois  fois  l’instrument  a pénétré  au  milieu  de 
la  pointe  du  cœur.  Trois  fois  nous  avons  in- 
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troduit  des  aiguilles  autour  de  cet  espace,  et  trois 
fois,  à l’autopsie,  la  partie  gauche  du  cœur,  non 
recouverte  par  le  poumon , ou  séparée  des  parois 
costales  par  une  lame  pulmonaire  très-mince,  s’est 
trouvée  entourée  par  les  aiguilles  (i). 

La  transposition  latérale  du  cœur  ne  s’est  pas 
présentée  à mon  observation  depuis  que  je  me  sers 
du  plessimètre.  Dans  un  cas  pareil  ^ on  trouverait 
infailliblement  à droite  le  son  mat  que  l’on  rencon- 
tre ordinairement  à gauche. 

Je  n’ai  pas  vu  de  cas  d’abaissement  du  cœur  qui 
soit  digne  d’être  noté.  Il  n’en  est  pas  ainsi  de  son 
élévation  et  de  son  refoulement  vers  la  partie  su-' 
périeure  de  la  cavité  thoracique. 

Trois  individus  présentaient,  dans  les  régions 
cardiaque  et  sus-gastrique , un  son  stomacal  très- 
clair  qui  s’étendait  aussi  dans  toute  la  partie  in- 
férieure du  côté  gauche  du  thorax , et  qui , sans 
changer  de  caractère,  se  propageait  vers  l’om- 
bilic. L’espace  intercostal  qui  répond  aux  qua- 
trième et  cinquième  côtes,  en  comptant  de  haut  en 
bas , offrait  sur  une  surface  de  deux  pouces  carrés 
le  son  mat  qui  correspond  au  cœur.  Le  stéthoscope 
faisait  distinctement  entendre  sur  ce  point  les  batte- 
mens  de  cet  organe. 

SJ 


(i)  Ces  expériences  doivent  être  faites  avec  des  carrelets. 
Si  on  les  pratiquait  avec  des  incisions  , et  en  ouvrant  le  péri- 
carde , on  s’exposerait  à changer  les  rapports  du  cœur  avec 
les  autres  parties , de  sorte  qu’à  l’autopsie  on  ne  trouverait 
pas  l’organe  sur  les  points  où  l’on  avait  cru  le  rencontrer,  et 
où  il  était  en  effet  avant  l’ouverture  du  cadavre. 
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Les  individus  dont  il  s’agit  étaient  considérés 
comme  asthmatiques  ou  anévrysmatiques  : ils  avaient 
des  palpitations , de  la  dyspnée  ; ils  rendaient  quel- 
quefois par  l’oesophage  d’énormes  quantités  de  gaz, 
ce  qui  les  soulageait  beaucoup.  Ce  refoulement  du 
cœur  de  bas  en  haut  d’une  part,  et  de  l’autre  la 
compression  des  poumons  par  les  gaz  contenus  dans 
l’estomac  et  les  intestins  étaient-ils  la  cause  des  ac- 
cidens  qu’éprouvaient  ces  malades? 

Le  volume  du  principal  organe  de  la  circulation 
examiné,  sur  plusieurs  anévrysmatiques  a donné  peu 
de  résultats  ; cela  vieni  sans  doute  de  ce  que  la 
pointe  et  une  petite  portion  de  la  face  supérieure 
du  cœur  peuvent  seules  être  exactement  explorées 
par  la  percussion  médiate.  Toutefois  je  n’ai  pas  assez 
observé  de  faits  de  ce  genre  pour  avoir  encore  sur 
ce  point  une  opinion  fondée. 

Sur  plusieurs  individus  qui  avaient  tous  des  sym- 
ptômes de  dilatation  simple,  ou  de  dilatation  avec 
hypertrophie  , ou  d’hypertrophie  combinée  avec  des 
affections  organiques  des  orifices,  le  cœur  donnait 
quelquefois  un  son  mat  dans  la  largeur  de  trois 
pouces  carres. 

Sur  plusieurs  de  ces  malades,  la  percussion  directe 
du  côté  gauche  produisait  un  bruit  généralement 
plus  mat  qu’à  droite  , tandis  que  la  percussion  mé- 
diate , bien  qu’elle  circonscrivît  mieux  la  pointe  et 
une  partie  de  la  face  supérieure  du  cœur , ne  faisait 
pas  aussi  bien  saisir  cette  différence  ; mais  en  mo- 
difiant le  procédé,  il  fut  possible  à l’aide  du  ples- 
simètre  d’obtenir  sous  ce  rapport  de  très-bons  ré- 
sultats. En  effet,  en  appuyant  l’instrument  et  en  le 
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maintenant  bien  fixé,  en  frappant  avec  plusieurs 
doigts  et  en  employant  un  certain  degré  de  force, 
il  fut  facile  de  produire  des  différences  de  son  encore 
plus  tranchées  que  celles  auxquelles  donnait  lieu  la 
percussion  directe. 

Je  ne  possède  pas  de  faits  saillans  sur  les  moyens 
de  reconnaître  par  la  percussion  médiate  les  lésions 
physiques  du  péricarde  ou  des  gros  vaisseaux.  Quel- 
ques essais  tentés  sur  le  cadavre , dans  l’intention 
de  simuler  des  maladies  de  l’enveloppe  membra- 
neuse du  coeur,,  n’ont  pas  réussi.  Des  gaz  pénétraient 
par  les  incisions  que  nous  faisions  aux  parois  cos- 
tales ; les  injections  se  faisaient  mal  ; elles  péné- 
traient quelquefois  dans  les  plèvres;  on  ne  pouvait, 
après  les  avoir  faites  , boucher  exactement  l’ouver- 
ture artificielle  qu  elles  avaient  nécessitée  ,*  lors 
même  qu’il  aurait  pu  en  être  ainsi,  l’air  qui  s’était 
introduit  dans  les  parties  mises  à découvert  aurait 
donné  lieu  à des  résultats  qui  ne  pouvaient  repré- 
senter l’état  du  péricarde  avant  l’ouverture  du 
thorax.  Je  ne  doute  pas  qu’en  modifiant  les  expé- 
riences, et  qu’en  observant  des  malades,  on  ne 
parvienne  à obtenir  par  la  percussion  médiate  des 
signes  assez  positifs  de  l’hydro-péri  carde.  Jusqu’à 
présent,  c’est  plutôt  sur  l’analogie  que  sur  les  faits 
que  j’ai  établi , à l’aide  du  plessimètre,  le  diagnostic 
des  lésions  du  péricarde. 
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Art.  iii.  Résultats  probables  de  la  percussion  mé- 
diate dans  les  cas  de  maladies  du  cœur , du  pé~ 
ricarde  ou  des  gros  vaisseaux . 

i°.  Dans  les  déplacemens  du  cœur,  le  plessimètre 
fera  reconnaître  le  lieu  précis  occupé  par  l’organe. 
Pour  éviter  toutes  les  causes  d’erreur,  il  faudra  que 
la  palpation  et  l’auscultation  réunissent  leurs  ré- 
sultats à ceux  de  la  percussion  médiate. 

20.  Lorsque  l’espace  dans  lequel  on  entend  le  son 
mat  du  cœur  dépassera  deux  pouces , et  que  sur  ce 
point  le  stéthoscope  indiquera  partout  la  présence 
de  T organe  dont  il  s’agit,  on  sera  porté  à croire  que 
le  cœur  est  plus  gros  vers  sa  pointe  et  vers  sa  face 
supérieure  que  dans  l’état  normal , et  on  pourra 
juger  du  degré  de  cette  augmentation  par  l’étendue 
plus  grande  dans  laquelle  ce  son  mat  aura  lieu. 

3°.  Lorsque  la  région  du  cœur  donnera  les  résul- 
tats précédens,  s’il  arrive  qu’une  percussion  légère 
de  la  région  pulmonaire  latérale  gauche  produise  un 
son  clair  (poumon  sain  et  superficiellement  placé), 
tandis  qu’une  percussion  forte  et  faite  sur  une  large 
surface  donne  sur  ce  meme  point  un  son  mat  (le  cœur 
profondément  situé)  , si  cette  matité  est  plus  pro- 
noncée qu’à  droite  et  au  dessus  du  point  où  se  trouve 
le  foie,  si  d’ailleurs  les  signes  d’une  lésion  du  pou-? 
mon  manquent , on  sera  porté  à penser  que  le  cœur 
ou  sa  membrane  présentent  une  augmentation  de 
volume.  Les  signes  stéthoscopiques  donneront  ici 
plus  de  valeur  à cette  croyance.  Dans  l’appréciation 
dont  il  s’agit  il  faudra  tenir  compte  du  volume  du 
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thorax  comparé  à celui  du  principal  organe  de  la 
circulation. 

4°.  Si  le  péricarde  contient  beaucoup  de  liquide, 
le  son  mat  du  côté  gauche  devra  être  très-marqué. 

5°.  S’il  en  contient  assez  pour  imiter  une  hydro- 
pysie , le  bruit  pulmonal  correspondant  au  poumon 
occupera  une  partie  déclive  par  rapport  a l’épan- 
chement , et  se  rencontrera  dans  la  région  pulmo- 
naire postérieure  gauche.  Dans  l’hydro-thorax  sans 
adhérences,  au  contraire,  le  poumon  occupe  un 
espacé  supérieur  à celui  où  se  trouve  le  liquide. 
Cette  différence  n’existerait  pas  entre  l’hydro-péri- 
carde  et  l’hydro-thorax  interlobaire  ou  diaphragma- 
tique. 

6°.  Si  le  péricarde  renfermant  des  liquides  est  en 
contact  sur  quelques  points  avec  l’estomac  ou  les 
intestins  distendus  par  des  gaz,  le  frémissement  hu- 
morique  pourra  peut-être  se  manifester  sur  les 
points  où  cette  juxta-position  a lieu.  Il  faudra  dans 
un  cas  pareil,  et  pour  éviter  les  méprises,  explorer 
le  malade  à jeun  et  avant  qu’il  n’ait  bu. 

7°.  Si  le  péricarde  contient  des  gaz,  un  son  tympa- 
nique  correspondra  à la  région  cardiaque,  et  le  plus 
souvent  le  petit  lobe  du  foie,  situé  au  dessus,  sépa- 
rera l’espace  dont  il  s’agit  de  celui  où  le  son  de 
l’estomac  s’obtient.  On  pourra  d’ailleurs  reconnaî- 
tre la  place  qu’occupe  celui-ci , au  moyen  d’expé- 
riences dont  il  sera  parlé  plus  bas. 

8°.  S’il  arrivait  que  des  liquides  et  des  gaz  fussent 
contenus  à la  fois  et  en  grande  quantité  dans  le 
péricarde , le  coucher  dans  différentes  positions 
ferait  trouver  la  sérosité  à la  partie  déclive  de  l’es- 
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pace  correspondant  au  coeur  ; les  fluides  élastiques 
seraient  situés  au-dessus  d’elle;  la  couche  supé- 
rieure des  liquides  serait  de  niveau , et , sur  celui- 
ci  , on  pourrait  rencontrer  le  bruit  humorique. 

g°.  Il  est  probable  que,  dans  les  anévrysmes  de 
l’aorte  ou  des  gros  vaisseaux , la  percussion  médiate 
fournira  un  son  mat  qui  correspondra  au  volume 
de  la  tumeur  et  à son  siège.  Si  cette  tumeur  est  cou- 
verte par  une  portion  mince  du  poumon,  la  percus- 
sion légère  fera  reconnaître  celle-ci , tandis  qu’une 
percussion  plus  forte  donnera  un  bruit  correspon- 
dant à la  densité  de  l’anévrysme. 

Diagnostic  des  maladies  du  cœur , du  péricarde 
et  des  gros  vaisseaux. 

Les  signes  fonctionels  directs  ou  indirects  des 
maladies  du  cœur,  bien  que  très-importans  , sont 
loin  de  démontrer  l’espèce  de  souffrance  dont  le 
cœur  est  atteint.  Les  palpitations , les  battemens 
insolites  du  pouls , l’anxiété,  la  douleur  cardiaque , 
la  gêne  de  la  circulation  ainsi  que  la  dyspnée,  le 
faciès  des  maladies  du  cœur,  la  gêne  pour  monter 
un  escalier,  les  réveils  en  sursaut , la  coloration  noi- 
râtre ou  la  pâleur  des  capillaires , se  rencon- 
trent dans  une  foule  de  maladies  primitives  ou  se- 
condaires dans  lesquelles  cet  organe  ne  montre 
pas  de  lésions  organiques  après  la  mort.  Il  en 
est  malheureusement  ainsi  des  lésions  du  péri- 
carde, qui  ne  sont  que  très-peu  éclairées  par  la 
douleur,  les  syncopes,  la  petitesse  du  pouls , etc.; 
et  des  anévrysmes  des  gros  vaisseaux  , qui  ne  sont 
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souvent  annoncés  par  aucun  symptôme  caractéris- 
tique. 

Le  stéthoscope  fournit  dans  ces  cas  des  signes 
physico-fonctionels  importans  : mais,  d’une  part, 
quelques  raisonnemens  et  quelques  faits  dimi- 
nuent la  valeur  de  ces  signes;  et  de  l’autre,  la  se- 
conde édition  de  l’Auscultation  médiate  a détruit 
quelques-unes  des  espérances  que  faisait  naître , sur 
le  diagnostic  des  maladies  du  cœur,  la  première  édi- 
tion de  cet  excellent  livre. 

i°.  L’impulsion  du  cœur,  portée  au  point  de  sou- 
lever la  tête  de  l’observateur,  est  loin  d’être  un  si- 
gne constant  d’hypertrophie.  En  effet,  presque  tous 
les  phthisiques  présentent  une  impulsion  forte  ; et 
les  ventricules  du  cœur  sont  généralement  chez  eux 
plus  petits  que  chez  les  autres  hommes  (Louis)  (i). 
Lorsque  la  poitrine  est  étroite , la  pointe  du  cœur 
est  rapprochée  des  côtes , et  sa  base  de  la  colonne 
vertébrale  : le  soulèvement  très-prononcé  des  pa- 
rois du  thorax  doit  en  être  la  conséquence.  La 
même  circonstance  a lieu  chez  les  enfans  et  les  ado- 
lescens  ( Laennec  ) , et  cet  état  persiste  quelquefois 
jusqu’à  un  âge  avancé  sans  autre  indice  de  maladie 
du  cœur.  L’impulsion  sur  la  région  épigastrique 


(i ) Sur  cent  douze  sujets  morts  phthisiques  , dit  M.  Louis, 
nous  n’avons  trouvé  que  trois  exemples  d’augmentation  ma- 
nifeste du  volume  du  cœur.  Cette  augmentation , qui  avait 
lieu  aux  dépens  du  ventricule  gauche , pouvait  être  évaluée 
au  tiers  ou  au  quart  du  volume  de  l’organe  , et  les  malades 
qui  en  étaient  l’objet  ri  avaient  pas  éprouvé  les  symptômes 
de  V anévrysme. 
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prouve  seulement  que  le  cœur  appuie  sur  le  foie 
et  soulève  ce  dernier  viscère  ; le  tissu  solide  de  ce- 
lui-ci doit  communiquer  l’impulsion  qu’il  reçoit,  et 
déplacer  avec  force  la  main  qui  est  appliquée  sur 
lui.  C’  est  par  cette  raison  que  des  battemens  très- 
forts  observés  a l’épigastre  sont  souvent  beau- 
coup moins  graves  qu’on  ne  serait  d’abord  porté  a le 
penser. 

2°.  L’étendue  dans  laquelle  les  battemens  du 
cœur  se  font  entendre  peut  prouver  deux  choses , 
ou  bien  que  le  cœur  est  volumineux , la  poitrine 
étant  large,  ou  bien  que  le  thorax  est  étroit,  le 
cœur  n’étant  pas  plus  gros  que  d’ordinaire.  Or, 
quand  on  mesure  cette  étendue,  il  faut  d’abord  te- 
nir compte  de  la  dimension  de  la  poitrine,  relative- 
ment au  reste  du  tronc,  et  cela  n’est  pas  toujours 
aussi  facile  qu’on  le  croirait.  De  plus^  si  le  foie 
touche  le  cœur  comme  on  le  remarque  fréquem- 
ment, et  s’il  s’élève  très-haut  dans  le  thorax,  il 
fera  l’office  du  stéthoscope , et  l’on  entendra  au  loin 
les  battemens  des  ventricules  non  hypertrophiés. 
Ceci  aura  également  lieu  dans  le  cas  d’induration 
du  poumon  ou  de  tumeurs  denses  situées  dans  le 
thorax  (Laennec) . 

3°.  Le  judicieux  auteur  de  l’Auscultation  médiate 
a démontré  que  le  rhythme  des  mouvemens  du  cœur 
n’est  jamais  plus  altéré  que  dans  les  palpitations 
nerveuses  : celles-ci  ne  sont  cependant  pas  accom- 
pagnées de  lésions  organiques  dans  le  sens  généra- 
lement attaché  à ce  mot. 

4°.  Les  bruits  que  fait  entendre  le  cœur  malade 
sont  dans  le  même  cas.  Celui  de  soufflet  tient  a la 
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contraction  des  fibres  du  cœur  et  non  à une  coarc- 
tation ou  à une  ossification  des  orifices.  Il  en  est  sou- 
vent ainsi  du  son  qui  imite  celui  d’une  râpe  (Laen- 
nec).  Ces  bruits  n’indiquent  de  lésion  organique 
qu’ autant  qu’ils  se  font  observer  pendant  plusieurs 
mois  consécutifs.  Le  son  que  fait  entendre  à distance 
le  cœur  de  quelques  individus,  tient  au  contact  im- 
médiat de  cet  organe  et  d’un  estomac  distendu  par 
des  gaz  (Laennec). 

L’application  de  la  main  sur  la  région  du  cœur 
est  maintenant  reconnue  comme  un  mode  d’ explo- 
ration infidèle.  Le  frémissement  cataire  est  un  phé- 
nomène très-rare  et  qui  n’a  peut-être  pas  toujours 
été  en  rapport  avec  les  ossifications  ou  les  coarcta- 
tions des  orifices. 

L’inspection  est  bien  moins  importante  encore  ; 
car  combien  n’est-il  pas  de  sujets  dont  on  voit  battre 
le  cœur,  chez  lesquels  cet  organe  soulève  fortement 
les  côtes  ou  l’épigastre,  et  qui  ne  présentent  ce- 
pendant aucun  autre  symptôme  en  rapport  avec  ce 
phénomène. 

Comme  fournissant  des  signes  physiques  des  ma- 
ladies du  cœur,  la  percussion  directe  est  d’une  plus 
haute  importance  ; mais  son  insuffisance  est  souvent 
d’autant  plus  grande , que  la  petite  extrémité  du 
foie  peut  s’élever  à gauche  plus  qu’on  ne  le  sup- 
pose, et  faire  entendre  ici  un  son  mat  dans  une 
grande  étendue.  De  plus,  un  épanchement  dans  le 
péricarde  ou  un  hydro-thorax  circonscrit  détermi- 
nent la  même  matité. 

La  percussion  médiate  elle-même  ne  mettra  pas 
â l’abri  de  ces  erreurs  ; seulement  elle  limitera 
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mieux  le  cœur  que  ne  le  fait  la  percussion  directe  , 
et  précisera  davantage  le  lieu  qu’il  occupe. 

Il  n’est  pas  jusqu’à  la  mort  elle-même  qui  ne 
puisse  en  imposer  sur  les  maladies  du  cœur.  Dans 
de  nombreuses  expériences  faites  sur  des  chiens, 
relativement  à la  submersion , j’ai  été  surpris  de 
voir  que  sur  des  animaux  auparavant  bien  portans, 
et  asphyxiés  de  la  même  manière  (i),  tantôt  le 
cœur  a été  proportionnellement  énorme , tantôt 
assez  petit,  quelquefois  mollasse,  d’autres  fois  dur, 
au  point  de  résonner  quand  on  le  frappait  avec  le 
dos  du  bistouri  ; dans  quelques  cas  il  y avait  hyper- 
trophie à gauche,  dilatation  à droite;  chez  les  uns 
c’étaient  les  oreillettes , chez  les  autres  les  ventri- 
cules, qui  étaient  dilatés.  Je  me  suis  demandé  si 
plus  d’une  fois , dans  les  nécropsies  , nous  ne  con- 
sidérions pas  comme  malades  des  cœurs  qui  ne  pa- 
raissent tels  que  par  suite  d’un  phénomène  d’agonie. 

La  dureté,  la  mollesse  du  tissu  du  cœur  est 
souvent  un  effet  cadavérique  (M.  Récamier,  Laen- 
nec , etc.) 

Sur  des  individus  observés  pendant  la  vie,  et  qui 
étaient  atteints  de  symptômes  et  de  signes  de  ma- 
ladies du  cœur,  soit  d’hypertrophie,  soit  de  dilata- 
tion , il  m’est  souvent  arrivé  de  trouver,  par  la  per- 
cussion médiate,  les  dimensions  ordinaires  de  la 
pointe  du  cœur.  Est-ce  que  pendant  la  vie  la  dila- 
tation serait  quelquefois  peu  de  chose  ? est-ce 


(i)  Peut-être  la  lenteur  de  l’agonie  a-t-elle  déterminé  ces 
différences. 
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qu’elle  n’aurait  souvent  lieu  d’une  manière  très- 
sensible  qu’au  moment  de  la  mort  ? 

Il  me  semble  que , dans  l’état  actuel  de  la  science, 
il  y a encore  beaucoup  a faire  sur  les  maladies  du 
cœur,  et  j’en  suis  plus  convaincu  encore  quand  je 
ine  rappelle  que  la  méthode  de  Valsalva  augmente 
quelquefois  les  accidens  en  rapport  avec  une  lésion 
organique  supposée  du  cœur,  tandis  que  l’exercice, 
l’air  de  la  campagne,  un  vin  généreux  et  de  bons 
alimens  soulagent  et  guérissent  certains  malades 
déclarés  anévrysmatiques. 

Les  maladies  du  péricarde  sont  encore  plus  obs- 
cures, et  je  suis  loin  de  penser  que  la  percussion 
médiate  puisse  dissiper  les  doutes  dont  leur  diag- 
nostic est  entouré  : j’en  dirai  autant  des  dilatations 
des  gros  vaisseaux. 
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DEUXIÈME  PARTIE. 


DE  L’ABDOMEN 

CONSIDÉRÉ  SOUS  LE  RAPPORT  DE  LA  PERCUSSION 

MÉDIATE. 


La  cavité  abdominale  , limitée  en  haut  parle  dia- 
phragme , en  bas  par  le  périnée,  a des  parois  qui  sur 
les  points  divers  de  leur  étendue  présentent  des  dif- 
férences sous  le  rapport  de  leur  épaisseur  et  de  leur 
densité. 

Les  dimensions  de  l’abdomen  sont  susceptibles 
de  varier,  et  cela  a lieu  en  raison  du  développement 
des  organes  qu’il  contient,  des  matières  qui  y sont 
accumulées , des  mouvemens  auxquels  se  livrent  les 
muscles  de  ses  parois  , ou  enfin  de  Tétât  ou  le  thorax 
se  trouve  lui-même.  Tantôt  la  cavité  abdominale  s’é- 
lève très-haut  derrière  les  côtes,  et  jusque  vers  la 
partie  moyenne  du  sternum;  tantôt  le  diaphragme, 
qui  lui  sert  de  voûte,  n’est  pas  beaucoup  plus  élevé 
que  le  rebord  costal.  La  paroi  abdominale  antérieure 
est  quelquefois  fortement  portée  en  avant  et  par  con- 
séquent très-éloignée  de  la  colonne  vertébrale;  tandis 
que , dans  d’autres  cas,  elle  peut  en  être  très-voisine. 

Les  nombreux  organes  que  contient  la  cavité 
abdominale  sont  bien  loin  d’avoir  tous  la  même 
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densité  dans  l’état  normal  : les  uns  sont  des  viscères 
creux,  qui,  tels  que  l’estomac  et  les  intestins,  sont 
variables  en  capacité  et  peuvent  contenir  des  gaz  , 
des  liquides  ou  des  substances  demi-solides;  d’au- 
tres, semblables  a la  vessie  et  à la  vésicule  du  fiel , 
ne  renferment  guère  que  des  liquides;  les  autres 
enfin,  denses,  compactes,  tels  que  le  foie,  la  rate, 
le  rein  , ne  varient  que  du  plus  au  moins  de  volume 
ou  de  densité,  et  ne  sont  guère  susceptibles  de  con- 
tenir dans  leur  tissu  des  lluides  élastiques.  Toutes 
ces  parties  peuvent  avoir  des  rapports  de  dimen- 
sion qui  diffèrent  en  raison  des  actions  dont  elles- 
mêmes  sont  le  siège , ou  de  celles  qui  sont  exécu- 
tées par  les  organes  voisins. 

Des  variations  encore  plus  tranchées  ont  fréquem- 
ment lieu  dans  l’état  anormal.  Les  viscères  creux 
de  l’abdomen  peuvent  contenir  soit  beaucoup  de 
gaz,  soit  une  grande  quantité  de  liquide,  soit  des 
substances  d’une  consistance  demi-liquide,  ou  bien 
renfermer  à la  fois  des  fluides  élastiques  et  des  hu- 
meurs. Tantôt  dilatés  , d’autres  fois  resserrés , ils  tou- 
chent ou  non  à des  organes  creux  contenant  aussi  des 
gaz  ou  des  liquides.  Les  parties  dont  le  tissu  est  dense 
peuvent  se  trouver  augmentées,  diminuées  de  vo- 
lume, ou  être  en  contact  avec  des  viscères  creux 
contenant  telle  ou  telle  substance.  Ces  rapports  sont 
d’autant  plus  compliqués  que  la  vaste  cavité  ou 
toutes  ces  parties  sont  placées  peut  contenir  des  li- 
quides ou  être  distendue  par  des  fluides  élastiques  , 
ou  bien  encore  renfermer  à la  fois  des  gaz  et  de  la 
sérosité.  Ajoutons  encore  que  des  productions  ac- 
cidentelles se  développent  quelquefois  entre  ces 
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mêmes  parties,  et  que  les  parois  abdominales  elles- 
mêmes  sont  susceptibles  d’une  foule  de  lésions. 

Ces  rapports  variés  des  organes,  dans  l’état  nor- 
mal et  anormal , me  paraissent  pouvoir  être  éclairés 
par  la  percussion  médiate. 

Passons  donc  successivement  en  revue  les  résul- 
tats qu-e  ce  moyen  peut  fournir  : i°  dans  les  mala-. 
dies  des  parois  abdominales  et  du  péritoine;  2°dans 
celles  des  organes  abdominaux  dont  le  tissu  est 
dense;  5°  dans  les  affections  des  viscères  creux  qui 
peuvent  naturellement  renfermer  des  liquides  ; 
4°  enfin  dans  les  lésions  des  cavités  membraneuses 
qui  sont  susceptibles  , dans  l’état  sain , de  contenir 
des  gaz. 

CHAPITRE  Ier. 

DES  MALADIES  DES  PAROIS  ABDOMINALES  OU  LA  PERCUSSION 
MEDIATE  PEUT  ÊTRE  UTILE. 

Il  est  plusieurs  affections  des  enveloppes  abdo- 
minales sur  la  nature  desquelles  la  percussion  mé- 
diate me  paraît  pouvoir  fournir  quelques  signes. 
La  plupart  des  considérations  établies  à l’occasion 
des  maladies  des  parois  thoraciques  trouvent  ici 
leur  application  : j’insisterai  seulementsur  les  lésions 
des  parois  du  ventre  où  le  plessimètre  peut  être 
essentiellement  utile. 

Ainsi  que  cela  a lieu  pour  la  cavité  abdominale, 
celle  d’une  hernie  peut  contenir  des  organes  creux 
remplis  de  gaz,  tels  que  l’estomac  et  les  intestins; 
des  viscères  distendus  par  des  liquides  , tels  que  la 
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vessie  ; des  réservoirs  membraneux  contenant  à la 
fois  des  fluides  élastiques  et  des  liquides.  Elle  peut 
encore  renfermer  des  parties  dont  le  tissu  est  dense 
et  solide. 

La  percussion  directe , pratiquée  au  moyen  d’une 
chiquenaude  légère  donnée  sur  la  tumeur,  fait  jus- 
qu’à un  certain  point  juger  si  des  gaz  se  trouvent  ou 
non  contenus  dans  celle-ci;  mais  la  percussion  mé- 
diate donne  des  résultats  plus  précis  et  fournit  les 
moyens  de  diagnostic  suivans  : 

A.  Si  l’estomac,  les  intestins  grêles  et  les  gros 
intestins  sont  renfermés  dans  une  tumeur  her- 
niaire, le  son  sera  plus  ou  moins  tympanique  et  à 
un  degré  correspondant  à celui  de  la  capacité  des 
organes  creux  renfermés  dans  la  hernie. 

M.  C.  Tarral  a vérifié  ce  fait  sur  un  homme  vi- 
vant. Une  hernie  inguinale  donnait  un  son  intesti-, 
nal  pur  : ce  bruit  à l’occasion  d’un  effort  prenait  un 
caractère  plus  tympanique.  En  simulant  une  enté- 
rocèle  sur  un  cadavre,  M.  Tarral  a trouvé  que  les 
sons  produits  par  leplessimètre  correspondaient  par 
leur  timbre  et  leur  intensité  à la  capacité  de  l’anse 
intestinale  renfermée  dans  le  scrotum. 

B.  Si  l’on  présume  que  l’estomac  se  trouve  placé 
dans  une  hernie , il  faudra  percuter  celle-ci  à jeun  : 
elle  fournira  un  son  clair.  Alors  on  mettra  le  ma- 
lade dans  une  position  telle  que  la  tumeur  soit  dé- 
clive par  Rapport  aux  autres  parties  de  Fabdomen. 
Si  le  ventricule  est  vide  , le  son  obtenu  par  la  per- 
cussion médiate  11e  sera  pas  altéré  , et  aura  le  carac- 
tère stomacal.  Que  le  sujet  boive  alors  une  ou  deux 
verrées  de  liquide,  qu’il  soit  placé  dans  l’attitude 
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qüe  je  viens  de  signaler  : si  la  résonnance  change  de 
caractère,  si  elle  prend  une  nuance  humorique,  il 
sera  certain  que  l’estomac  est  contenudanslatumeur. 

C.  Si  l’on  a des  raisons  pour  croire  que  les  gros 
intestins  soient  placés  dans  une  hernie,  des  injec- 
tions dans  le  rectum  rempliront  le  même  objet  re- 
lativement aux  gros  intestins  que  l’introduction  de 
boissons  par  rapport  à l’estomac. 

D.  Si  l’épiploon,  la  matrice,  le  rein,  se  trouvent 
dans  la  tumeur,  ou  si  elle  contient  des  productions 
accidentelles,  un  son  mat  s’y  fera  observer.  Un  sar- 
cocèle  donnera  un  bruit  très-sourd;  il  en  sera  ainsi 
du  varicocèle,  de  l’épiplocèle,  tandis  que  l’entéro- 
cèle  fournira  un  son  tympan i que. 

M.  C.  Tarral  fit  pénétrer  une  anse  d’intestin  et 
une  portion  d’épiploon  dans  l’anneau  inguinal  d’un 
cadavre.  La  première  donna  lieu  a un  son  intesti- 
nal, la  seconde  produisit  un  bruit  jécoral  ; celui-ci 
ne  variait  pas  en  raison  de  la  position  du  sujet. 

E.  Si  la  vessie,  renfermant  de  l’urine,  est  conte- 
nue dans  une  tumeur  herniaire , on  trouvera  un  son 
assez  mat  avant  de  faire  uriner  le  malade.  Si  des  in- 
testins se  rencontrent  en  même  temps  dans  la  her- 
nie , le  son  sera  clair  après  l’expulsion  du  liquide. 

F.  Si,  comme  cela  peut  avoir  lieu  dans  le  cas  dé 
complication  d’ascite,  la  hernie  contient  a la  fois  des 
gaz  et  des  liquides,  ceux-ci  se  rencontreront  dans 
la  partie  déclive  de  la  tumeur  : leur  couche  supé- 
rieure sera  de  niveau , et  les  fluides  élastiques  seront 
situés  à la  partie  supérieure.  La  position  respective 
de  ces  fluides  variera  suivant  l’attitude  du  malade. 

M.  Tarral  a eu  la  preuve  de  cette  assertion  en  in- 
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jcctant  des  liquides  dans  des  tumeurs  herniaires  ar- 
tificielles. 

Ces  moyens  de  diagnostic  , pour  être  complète- 
ment confirmes,  auraient  besoin  de  plus  de  faits  que 
je  n’en  possède  à ce  sujet.  L’analogie  qui  existe 
entre  les  observations  que  j’ai  recueillies  sur  l’ab- 
domen et  les  considérations  relatives  aux  hernies 
me  donne  cependant  beaucoup  de  confiance  dans 
celles  ci.  Je  pourrais  citer  quelques  observations  qui 
me  sont  personnelles  : je  me  borne  a la  suivante, 
qui  m’a  été  communiquée  par  M.  Bally  : «Une  ma- 
lade de  l’hôpital  Coch-in  portait,  dit-il,  sur  la  ré- 
gion du  foie  une  tumeur  qui  me  paraissait  hydati- 
dique.  On  élevait  des  doutes  sur  sa  nature,  et  on 
présumait  qu’il  s’agissait  d’une  hernie.  Le  plessimè- 
tre  démontra  positivement  que  la  tumeur  observée 
ne  contenait  pas  de  fluides  élastiques*  » 22  août  1 826» 

CHAPITRE  IL 

DES  MALADIES  DU  PÉRITOINE  DANS  LESQUELLES  LA  PER- 
CUSSION MÉDIATE  PEUT  ÊTRE  UTILE. 

Article  ier.  Delà  disposition  physique  du  péritoine 
dans  les  états  normaux  et  anormaux. 

état  normal.  Le  péritoine,  en  circonscrivant  la 
surface  des  viscères , en  doublant  les  parois  abdo- 
minales, et  en  donnant  naissance  aux  vastes  replis 
qui  constituent  les  épiploons , forme  une  grande  ca- 
vité qui , chez  l’homme,  11’a  pas  de  communication. 
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avec  F extérieur.  Chez  la  femme,  les  ouvertures  im- 
perceptibles des  trompes  utérines  sont  les  seules  ou- 
vertures que  présente  la  séreuse*  abdominale.  La 
grande  cavité  embrassée  par  celle-ci  est  cependant 
divisée  en  deux  parties  qui  ne  communiquent  entre 
elles  que  par  l’ouverture  deWinslow.  Partout  mince, 
immédiatement  appliqué  sur  les  parties  qu’il  re- 
couvre , le  péritoine , dans  l’état  normal , ne  peut  al- 
térer par  lui-même  les  sons  auxquels  donnent  lieu 
les  organes  explorés  par  la  percussion  médiate. 

On  ne  trouve  point  de  gaz  entre  son  feuillet  vis- 
céral et  sa  lame  pariétale  ; et  si  quelques  observa- 
teurs en  ont  observé  lorsqu’ils  ouvraient  l’abdomen 
sous  l’eau,  la  quantité  qu’ils  en  obtenaient  était  si 
petite  qu’elle  mérite  à peine  d’être  mentionnée. 

Le  péritoine  sain  ne  contient  pas  non  plus  de  li- 
quide. M.  Roux  croit  qu’une  vapeur  séreuse  lubri- 
fie ses  surfaces  contiguës. 

Dans  l’état  physiologique , les  deux  feuillets  périto- 
néaux n’ont  point  entre  eux  de  continuité;  ils  sont 
seulement  appliqués  l’un  sur  l’autre , en  sorte 
qu’ils  peuvent  être  facilement  écartés  parles  fluides 
accidentellement  renfermés  dans  la  cavité  périto- 
néale. Les  viscères  abdominaux  , dont  la  mobilité 
est  très-grande  , peuvent  en  effet  se  porter  aisément 
d’un  point  vers  un  autre  ; et  la  plupart  d’entre  eux  , 
très-compressibles,  cèdent,  ainsi  que  les  parois,  aux 
liquides  qui  tendent  par  leur  propre  poids  a s’in- 
terposer entre  ces  organes. 

Dans  la  station  et  dans  la  position  assise,  le  petit 
bassin  est  la  partie  la  plus  déclive  de  la  cavité  abdomi- 
nale; dans  le  coucher  sur  le  côté,  la  région  colique 


DÜ  PÉRITOINE. 


l5l 

droite  ou  gauche,  suivant  que  le  corps  repose  sur  le 
côté  droit  ou  gauche  , sont  inférieurement  placées  par 
rapport  aux  autres  points  de  la  cavité  abdominale. 

Dans  la  supination,  la  colonne  vertébrale  fait 
sur  la  ligne  médiane  de  la  paroi  postérieure  de  l’ab- 
domen une  saillie  de  laquelle  résulte  à droite  et  à 
gauche  un  large  enfoncement.  Cette  saillie,  se  pro- 
longeant jusqu’à  l’angle  sacro-vertébral , cesse  au 
dessous  de  lui  pour  faire  place  à une  troisième 
excavation,  qui  est  celle  du  petit  bassin.  Celle-ci  est 
encore,  dans  la  supination , plus  inférieurement  pla- 
cée que  les  autres  points  de  l’abdomen. 

état  anormal.  Le  péritoine  peut  être  le  siège  d’un 
grand  nombre  de  lésions.  Je  ne  ferai  mention  que 
de  celles  dans  lesquelles  la  percussion  médiate  peut 
fournir  des  résultats  utiles. 

A.  Adhérences . Rien  n’est  plus  fréquent  que  les 
adhérences  qui  réunissent  entre  eux  les  viscères 
abdominaux,  les  parois  aux  organes,  ou  les  replis 
péritonéaux  aux  uns  ou  aux  autres.  La  longueur,  là 
forme,  l’épaisseur  de  ces  productions  accidentelles 
varient;  et  il  est  des  circonstances  dans  lesquelles 
elles  fixent  presque  immédiatement  les  viscères  aux 
enveloppes  abdominales. 

Le  plus  souvent,  toutefois , ces  liens  membraneux 
sont  assez  longs  pour  permettre  à l’intestin  de  s’é- 
loigner beaucoup  de  la  paroi  antérieure.  Dans  le 
plus  grand  nombre  de  cas,  les  adhérences  n’ont 
lieu  que  sur  quelques  points  , et  ne  forment  pas 
une  couche  continue  qui , existant  d’un  bout  à 
l’autre  d’un  des  diamètres  de  l’abdomen,  sépare  la 
cavité  péritonéale  en  deux  parties,  l’une  droite  et 
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l’autre  gauche.  Une  adhérence  complète  entre  les 
viscères  d’une  part,  entre  les  organes  et  les  parois 
de  l’autre,  suppose  une  péritonite  si  générale  et  si 
intense  qu’il  est  difficile  de  concevoir  qu’un  ma- 
lade puisse  y survivre  quelque  temps.  On  pourrait 
cependant  citer  quelques  faits  de  ce  genre.  Entre 
les  membranes  accidentelles  qui  réunissent  les  in- 
testins, il  y a presque  toujours  des  espaces  libres 
qui  établissent  des  communications  entre  les  di- 
verses parties  de  la  cavité  abdominale. 

B.  Epaississement.  Les  productions  déposées  à la 
surface  du  péritoine,  ou  cette  membrane  elle-même, 
ou  bien  encore  le  tissu  cellulaire  sous-péritonéal  f 
peuvent  s’épaissir  et  devenir  le  siège  de  diverses 
transformations , telles  que  leur  conversion  en  tissu 
cartilagineux  ou  osseux;  ou  bien  être  atteints  de  di- 
verses dégénérations , parmi  lesquelles  les  produc- 
tions tuberculeuse  et  carcinomateuse  tiennent  le 
premier  rang. 

11  résulte  du  développement  de  ces  divers  tissus 
accidentels  que,  sur  un  point  circonscrit,  les  parois 
de  l’abdomen  sont  quelquefois  plus  épaisses  que 
sur  les  autres. 

C.  Epanchemens  libres.  Le  liquide  qui  lubrifie  la 
face  contiguë  du  péritoine  augmente  quelquefois  de 
quantité;  et  tantôt  quelques  onces  d’eau  seulement 
sont  contenues  dans  la  cavité  péritonéale,  tantôt  il 
s’y  en  accumule  un  grand  nombre  de  litres.  Le 
fluide  dont  il  s’agit  a ordinairement  une  consis- 
tance analogue  a celle  de  l’eau;  d’autres  fois  il  est 
plus  épais  et  contient  des  flocons  albumineux  et  des 
fausses  membranes  qui  y nagent., Des  épanchemens 
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péritoneaux  de  sang,  de  bile,  de  chyme,  de  fèces, 
ont  également  lieu  dans  certains  cas  pathologiques. 

Quelle  que  soit  la  nature  de  l’épanchement,  le 
liquide  occupe  toujours  la  partie  la  plus  déclive  de 
l’abdomen.  Il  faut  cependant  excepter  les  points  où 
se  trouvent,  i°  des  organes  denses  tels  que  le  foie, 
la  rate , les  reins  ; i°  des  tumeurs  ; 3°  des  viscères 
creux,  qui,  semblables  à la  vessie  et  à l’estomac,  peu- 
vent être  remplis  de  substances  non  gazeuses  ; 4°  des 
anses  d’intestins  fixées  par  des  adhérences  aux  parois 
abdominales.  Dans  toute  autre  circonstance,  le  li- 
quide coule  entre  les  intestins,  les  sépare  et  tombe 
dans  la  partie  déclive,  qui  est  variable  en  raison  de 
la  position  du  corps.  J’ai  observé  ce  fait  sur  plus  de 
cent  sujets  vivans  ou  morts  : je  n’ai  pas  vu  de  cas 
dans  lesquels  des  adhérences,  formant  une  cloison 
moyenne  et  verticale  dans  toute  la  hauteur  de  l’ab- 
domen , empêchassent  la  sérosité  de  tomber  du  côté 
droit  élevé  sur  le  côté  gauche  inférieurement  placé  ; 
seulement,  quand  le  liquide  est  en  petite  quantité, 
et  surtout  quand  il  a de  la  consistance , il  coule  len- 
tement, et  il  faut  un  certain  temps  avant  qu’il  se 
soit  accumulé  dans  les  parties  les  plus  déclives. 

L’arrière  cavité  péritonéale  pourrait  bien  être  le 
siège  exclusif  d’un  épanchement  produit  par  exha- 
lation , mais  je  ne  connais  pas  d’exemple  de  ce  fait. 
La  pression  que  le  foie  exercerait  sur  le  fluide  qui  y 
serait  accumulé  devrait  faire  sortir  ce  dernier,  du 
moins  en  partie,  de  l’arrière  cavité  péritonéale. 

Dans  les  cas  incomparablement  les  plus  fréquens, 
les  intestins  distendus  par  des  gaz  gagnent  donc 
la  partie  la  plus  élevée  de  l’abdomen  , et  les  liqui- 
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des  , obéissant  aux  lois  de  la  pesanteur,  s’élèvent 
jusqu’à  une  certaine  hauteur  : leur  surface  est  sur 
une  ligne  de  niveau.  Une  partie  plus  ou  moins  con- 
sidérable des  intestins  ou  de  l’estomac,  dilatés  par 
des  gaz , surnage  : elle  est  en  raison  de  la  quan- 
tité de  liquide  épanché.  Quant  à la  partie  qui 
plonge  dans  la  matière  de  l’épanchement , elle  est 
presque  toujours  séparée  des  parois  par  une  couche 
de  liquide  dont  l’épaisseur  varie  depuis  une  ligne 
jusqu’à  plusieurs  pouces. 

Plus  la  quantité  du  fluide  épanché  est  considé- 
rable, plu,s  son  niveau  est  élevé  vers  la  partie  su- 
périeure. Ce  niveau  établit  la  séparation  entre  le 
point  où  il  n’y  a que  des  intestins,  et  celui  où  se 
trouve  le  liquide  dans  lequel  nage  encore  le  reste 
du  tube  alimentaire,  qui , quoiqu’au  dessous  de  la 
couche  supérieure  de  l’épanchement,  ne  laisse  pas 
encore  que  de  contenir  des  gaz. 

L’inflammation  aiguë  du  péritoine  est,  comme 
celie  de  la  plèvre , presque  constamment  accompa- 
gnée d’un  épanchement.  M.  le  professeur  Deneux 
assurait , il  y a peu  de  temps,  à M.  lè  docteur  Hu- 
reau  et  à moi,  que,  dans  la  péritonite  puerpérale  si 
fréquemment  observée  par  lui  à la  Maternité,  il  y 
avait  constamment  un  dépôt  de  matières  liquides 
dans  le  péritoine.  On  sait  que  la  péritonite  chro- 
nique est  accompagnée  et  suivie  d’un  épanchement. 

D.  Pneumo-abdomen.  Des  fluides  élastiques  peu- 
vent s’accumuler  dans  la  cavité  péritonéale  : cepen- 
dant la  science  sur  ce  sujet  est  loin  d’être  tout-à-fait 
éclairée.  On  trouve  bien  des  gaz  dans  l’abdomen 
d’individus  qui  ont  succombé  à des  maladies  va- 
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riëes,  mais  cela  est  souvent  le  résultat  d’un  phé- 
nomène cadavéricpie.  Il  est  certain  que,  dans  la  per- 
foration intestinale,  des  fluides  élastiques  s’accumu- 
lent dans  le  péritoine  lui-même;  mais  ce  n’est  encore 
que  par  analogie  que,  dans  d’autres  cas,  on  admet 
sur  le  vivant  la  tympanite  péritonéale.  J’ai  étudié 
fréquemment  ce  dernier  accident  sur  le  cadavre, 
mais  c’était  pendant  les  chaleurs  de  1826  et  1827, 
et  sur  des  sujets  putréfiés.  Du  reste  les  phénomè- 
nes doivent  être  les  mêmes  pendant  la  vie  et  après 
la  mort  : les  gaz  distendent  les  parois  abdominales 
écartées  du  foie  et  des  viscères  ; les  intestins  et 
l’estomac  11e  sont  pas  en  contact  avec  les  parois,  qui 
s’en  trouvent  quelquefois  éloignées  d’un  pouce.  Un 
trois-quarts  perce-t-il  alors  la  paroi  abdominale  , il 
en  sort  avec  sifflement  un  gaz  fétide,  que,  dans  un 
cas  remarquable , M.  Bally  a vu  s’enflammer  par 
l’approche  d’un  corps  en  ignition. 

E.  Epanchemens  de  gaz  et  de  liquides . Mais  il 
peut  arriver  qu’il  se  trouve  à la  fois  dans  la  cavité 
péritonéale  des  gaz  et  des  liquides.  Ces  derniers 
se  comportent  comme  dans  l’ascite  : les  intestins 
sont  en  partie  a leur  surface,  et  les  fluides  élasti- 
ques, placés  supérieurement  par  rapport  aux  uns 
et  aux  autres,  sont  dans  la  partie  la  plus  élevée  de 
l’abdomen  qui , dans  la  supination  , correspond  aux 
régions  antérieures.  Si  la  position  du  cadavre  vient 
à changer,  la  situation  et  les  rapports  de  ces  diver- 
ses parties  sont,  conformément  aux  lois  de  la  pe- 
santeur, modifiés  en  raison  de  l’attitude  nouvelle. 

F.  Hydropisies  enkystées  , abcès , hjdatides ,etc* 
Dans  le  tissu  cellulaire  sous-péritonéal,  ou  dans. 
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l’épaisseur  des  replis  péritonéaux,  ou  bien  dans 
une  portion  de  la  cavité  abdominale  circonscrite 
par  des  adhérences , dans  les  parois  des  organes 

se  former  des  collections  de 
liquide  variable  ; de  là  des  hydropisies  enkystées  , 
des  abcès , etc.  Des  kystes  hydatifères  s*’ y dévelop- 
pent fréquemment,  et  il  est  certains  cas  dans  les- 
quels un  très-grand  nombre  d’acéphalocystes  , glo- 
buleuses, élastiques,  sont  renfermées  dans  une  vaste 
cavité  qui  leur  est  commune  et  nagent  dans  un  même 
liquide.  La  forme  , le  siège , le  volume  de  toutes  ces 
tumeurs  varient  suivant  beaucoup  de  circonstances^ 
et  ces  productions  peuvent  remplir  presque  toute  la 
cavité  abdominale.  Ici  aucun  organe  rempli  de  gaz 
ne  traverse  la  partie  malade,  qui  peut  être  mobile 
ou  immobile  , mais  qui,  toujours  arrondie,  n’offre 
pas  une  couche  supérieure  de  niveau.  Dans  ces 
cas,  les  intestins  restent  partiellement  sur  les  points 
déclives  à la  tumeur,  ou  sont  même  placés  entre  les 
parois  abdominales  et  la  surface  du  kyste. 

Cette  hydropisie  enkystée,  ces  abcès,  etc.,  peu- 
vent encore  exister  en  même  temps  qu’une  ascite. 

I 

Art.  ii.  Résultats  de  la  percussion  médiate  dans 
les  maladies  du  péritoine  autres  qite  des  épan - 
chemens . 


eux-mêmes  , il  peut 


A.  Épaisseur  du  péritoine  pariétal.  L’augmen- 
tation d’épaisseur  survenue  dans  le  péritoine  ou 
plutôt  due  à des  productions  développées  à l’une  de 
ses  surfaces,  peut,  si  elle  est  assez  considérable, 
être  assez  bien  appréciée  par  la  percussion  médiate* 
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Si  une  tumeur,  ressentie  par  la  main  et  super- 
ficiellement placée,  située  d’ailleurs  sur  une  région 
qui  ordinairement  donne  un  son  clair,  fournit  un 
bruit  dont  la  matité  soit  très-grande  et  analogue  à 
celui  que  présente  le  foie  > cette  tumeur  doit  néces- 
sairement offrir  beaucoup  d’épaisseur.  Si  le  son , 
quoique  mat,  permet  d’entendre  assez  profondé- 
ment une  résonnance  claire,  le  volume  de  la  pro- 
duction morbide  est  médiocre.  Enfin  celle-ci  est 
très-mince,  si  la  percussion  médiate  donne  des  ré- 
sultats presque  semblables  à ceux  de  l’état  normal. 

B.  Adhérence  d'une  tumeur  péritonéale  aux 
parois.  On  pourra,  à l’aide  du  plessimètre,  recon- 
naître dans  certaines  circonstances  si  la  maladie 
dépend  des  parois  abdominales  et  leur  est  adhé- 
rente; car,  s’il  en  est  ainsi , elle  ne  variera  pas  de 
position  dans  les  divers  mouvemens  du  tronc , 
comme  cela  aura  lieu  dans  les  cas  contraires. 

C.  Densité  d'une  tumeur  abdominale.  La  percus- 
sion médiate  pourra  donner  quelques  renseigne- 
mens  sur  la  densité  de  la  tumeur;  car  si  le  son 
qu’elle  fournit  est  très-sec,  en  même  temps  qu’il 
est  très-mat,  le  tissu  accidentel  est  très-dur.  Le 
contraire  aura  lieu  dans  les  circonstances  opposées. 

Il  est  des  càs  dans  lesquels  une  tumeur  abdomi- 
nale percutée  présente  sur  certains  points  un  son 
très-sec , et  ailleurs  un  bruit  qui  l’est  moins  ; c’est 
qu’alors  son  tissu  11’est  pas  partout  le  même,  et  qu’il 
est  des  points  où  il  est  très -dense , et  d’autres  où  il 
ne  l’est  pas  autant.  J’ai  recueilli  une  observation 
remarquable  de  ce  genre  dans  les  salles  de  M.  le 
professeur  Fouquier. 
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D.  Tumeur  hydatidique.  Quelques  faits  me  por- 
tent a penser  que  le  frémissement  dont  j’ai  parlé 
(voyez  page  32)  est  un  indice  d’hydatide.  La  sen- 
sation que  le  doigt  éprouve,  et  qui  accompagne  le 
bruit , peut  être  entièrement  comparée  à celle  que 
donne  une  montre  frappée  sur  la  surface  opposée 
au  verre.  Qu’il  me  soit  permis  de  citer  deux  obser- 
- vations  a l’appui  de  cette  proposition. 

ire  Expérience.  Un  jeune  homme  ayant  l’appa- 
rence delà  santé  présentait , à la  palpation  , dans  les 
régions  hépato-gastrique , sous-hépatique,  colique 
moyenne  et  intestinale,  une  tumeur  qui  fournissait 
un  son  mat  par  la  percussion.  Il  était  impossible  de 
reconnaître  par  les  moyens  ordinaires  si  la  produc- 
tion morbide  dépendait  du  foie , ou  si  elle  ne  lui  était 
que  contiguë.  Le  plessimètre  distinguait  facilement , 
à la  partie  supérieure  de  la  tumeur,  un  son  plus 
mat , et  cela  à la  hauteur  ou , dans  les  circonstances 
normales,  se  rencontre  le  foie.  Partout  ailleurs  que 
sur  ce  point  se  trouvaient  le  bruit  et  le  toucher  dont 
j’ai  parlé (pug.  32  );  ils  cessaient  sur  les  points  ou  le 
plessimètre  faisait  reconnaître  les  intestins , qui  se 
trouvaient  déclives  par  rapport  à la  tumeur.  Le  sté- 
thoscope, la  percussion  simple,  donnaient  aussi  lieu 
a une  sensation  du  même  genre.  Ce  malade,  sur  le- 
quel M.  Briançon  a trouvé  le  premier  le  bruit  dont 
il  s’agit,  était  considéré  par  M.  Récamier  comme 
atteint  d’hydatides  ; malheureusement  il  sortit  de 
l’hôpital  sans  qu’on  ait  pu  vérifier  le  diagnostic. 

2e  Expérience.  Un  autre  malade,  qui  se  trouvait 
aussi  à la  clinique  de  M.  Récamier,  présentait  le 
même  bruit  accompagné  de  la  même  sensation.  Se 
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fondant  sur  une  longue  expérience  et  usant  d’une 
sage  hardiesse,  ce  médecin  , après  avoir  déterminé 
des  adhérences  entre  la  tumeur  et  les  parois  par 
plusieurs  applications  de  pierre  à cautère,  ouvrit 
le  kyste  sur  l’eschare  : il  s’écoula  d’abord  beaucoup 
de  liquide,  et  le  jour  suivant  un  grand  nombre 
d’hydatides  s’échappèrent. 

Or,  dans  un  très-grand  nombre  d’ascites  que  j ’ai 
observées  à toutes  les  périodes  , soit  avec  très-peu, 
soit  avec  beaucoup  d’eau , dans  plus  de  vingt-cinq 
ou  trente  hydropisies  enkystées  , dans  un  nombre 
très-considérable  d’épanchemens  artificiels,  je  n’ai 
jamais  trouvé  le  bruit  ou  le  frémissement  dont  il 
s’agit.  Une  fois  cependant  j’ai  cru  le  rencontrer 
dans  une  ascite  traitée  avec  succès  par  M.  le  pro- 
fesseur Fouquier;  mais  c’était  d’une  manière  fort 
obscure  et  dans  une  seule  expérimentation  : un 
instant  après  je  ne  pus  l’obtenir.  Chez  ce  malade, 
que  j’observai  plus  de  quinze  jours  de  suite,  ce 
symptôme  ne  se  manifesta  plus  : c’était  sans  doute 
une  erreur  de  sensation.  Pour  décider  quelque 
chose  en  diagnostic  et  par  quelque  moyen  que  ce 
soit,  il  faut  se  décider  après  plusieurs  examens  et 
non  pas  établir  des  conclusions  sur  un  seul. 

Les  faits  précédens  me  portent  à penser  que  le 
bruit  et  la  sensation  dont  j’ai  fait  mention,  exis- 
tant d’une  manière  évidente  et  se  rencontrant  ha- 
bituellement sur  un  malade , indiquent  la  présence 
de  petits  kystes  hydatifères  nageant  dans  un  autre 
kyste  plus  grand  et  rempli  de  liquide.  De  nouveaux 
faits  feront  apprécier  la  réalité  de  ces  expériences. 

E.  Tumeur  abdominale.  Le  siège,  la  profon- 
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tleur  d’une  tumeur  abdominale  peuvent  encore  être 
éclaires  par  la  percussion  médiate.  Si  un  son  intesti- 
nal ou  stomacal  est  fourni  par  la  percussion  du  plessi- 
mètre  légèrement  appliqué , tandis  qu’en  appuyant 
celui-ci  à un  , deux  ou  trois  pouces  de  profondeur, 
le  son  prend  des  caractères  en  rapport  avec  la  na- 
ture de  la  tumeur,  il  deviendra  certain  que  celle-ci 
est  située  à douze,  vingt-quatre  ou  trente-six  lignes 
des  parois. 

F.  Rapports  de  cette  tumeur.  Bientôt  nous  ver- 
rons par  quels  moyens  on  peut  préciser  la  place 
qu’occupe  chaque  viscère  dans  l’abdomen  ; or,  si 
d’une  part  on  peut  reconnaître  la  tumeur,  et  si, 
de  l’autre,  les  viscères  peuvent  être  distingués,  les 
rapports  de  ces  parties  pourront  être  établis  d’une 
manière  plus  ou  moins  exacte. 

Je  suis  bien  loin  de  penser  que  la  percussion 
médiate  doive  faire  négliger  l’exploration  des  tu- 
meurs abdominales  par  la  palpation,  la  pression, 
la  fluctuation  ; mais  je  dis  que  le  plessimètre  four- 
nira des  données  de  plus,  et  que  celles-ci  ne  seront 
pas  à négliger. 

Je  citerai  l’observation*  suivante  comme  exemple 
du  degré  de  valeur  que  peut  présenter  la  percussion 
médiate  relativement  au  diagnostic  des  tumeurs  ab- 
dominales* : 

Une  femme  d’un  âge  avancé,  d’une  figure  mai- 
gre, portait  au  niveau  de  l’ombilic  une  tumeur  de 
la  grosseur  du  poing , et  que  la  palpation  de 
l’abdomen  faisait  très-bien  reconnaître.  La  sur- 
face était  inégale.  Se  déplaçant  facilement  sui- 
vant la  position  de  la  malade , elle  présentait  des 
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battemens  qui  se  rapportaient  plutôt  au  soulève- 
ment qu’à  l’expansion.  Le  stéthoscope  ne  faisait 
pas  entendre  sur  l’ombilic  de  battemens  simples. 
On  était  assez  indécis  sur  le  siège  de  la  production 
morbide.  Leplessimètre  donna  les  résultats  suivans  : 
au  devant  de  la  tumeur , lorsque  V instrument  était 
superficiellement  appliqué , on  obtenait  un  son  in- 
testinal ; lorsqu’au  contraire  la  plaque  d’ivoire 
appuyait  sur  les  parties  proj ondes , le  bruit  partici- 
pait des  caractères  jécoral  et  ostéal ; c’était  en  dé- 
primant les  parois  à deux  pouces  de  projondeur 
que  le  son  mat  était  obtenu  ; du  reste , le  foie , la 
rate , l’estomac , nettement  circonscrits  par  la 
percussion  médiate , étaient  indépendans  de  la  tu- 
meur. Celle-ci  était  mobile,  ce  qui  n’eût  pas  eu 
lieu  si  elle  eût  été  formée  par  un  anévrysme  aor- 
tique, ou  si  elle  eût  appartenu  soit  à la  paroi  posté- 
rieure de  l’abdomen,  soit  aux  reins  ou  au  pancréas. 
Si  ce  dernier  cas  eût  existé , Y estomac  se  serait  trouvé 
au  devant  de  la  production  anormale , tandis  qu’il 
lui  était  beaucoup  supérieur.  La  maladie  ne  pouvait 
guère  appartenir  à l’épiploon , car  les  intestins 
étaient  situés  au-devant  d’elle.  Tout  portait  donc  à 
croire  que  le  mésentère  en  était  le  siège. 

Le  son  très-mat  et  près qu’ ostéal  de  cette  tumeur , 
la  surface  bosselée  qu’elle  présentait,  les  douleurs 
lancinantes  qui  y avaient  lieu,  l’âge  avancé  de  la 
malade,  le  jades  propre  aux  affections  cancéreuses, 
le  défaut  de  signes  physiques  ou  fonctionels  de  tu- 
bercules pulmonaires,  nous  portèrent  à regarder 
comme  à peu  près  certain  qu’il  s’agissait  d’une 
affection  carcinomateuse  du  mésentère. 
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L’autopsie  a vérifié  plus  tard  l’exactitude  de  ce 
diagnostic. 

r 

Art.  iii.  Epanchemens  de  liquides  dans  V abdomen* 


A.  Expériences  cadavériques . Ascites  artifi- 
cielles. 

ire  Expérience.  Sur  le  cadavre  d’une  jeune  femme 
dont  les  parois  abdominales  n’étaient  pas  infiltrées, 
MM.  les  docteurs  Manec,  Jules  de  Dervieu  et  moi 
nous  injectâmes,  par  la  canule  d’un  trois-quarts,  un 
litre  d’eau  dans  l’abdomen. 

Le  cadavre  étant  dans  la  supination , la  percus- 
sion médiate , qui  auparavant  fournissait  des  sons 
normaux,  donna  tout-à-fait  en  bas,  dans  la  région 
colique  droite  et  gauche,  une  résonnance  moyenne 
entre  celle  que  fournit  le  foie  et  celle  que  donne  la 
percussion  de  l’intestin  grêle.  Ce  son  commençait  à 
la  hauteur  d’une  ligne  horizontale  et  de  niveau  au- 
dessus  de  laquelle  on  obtenait  des  nuances  variées 
de  bruit  intestinal  ou  stomacal. 

Le  cadavre  étant  couché  sur  le  côté  droit , le  son 
mat  que  donne  l’ascite  n’existait  plus  à gauche;  mais 
il  se  retrouvait  dans  tout  le  côté  droit;  il  correspon- 
dait à la  région  colique  droite  et  s’élevait  à la  moitié 
de  la  hauteur  des  régions  hépato-gastrique  et  coli- 
que moyenne.  Le  coucher  ayant  lieu  sur  le  côté  gau- 
che, on  obtint  de  ce  côté  les  mêmes  résultats  qui 
avaient  été  observés  à droite.  Le  cadavre  étant  assis, 
le  son  mat  se  retrouva  à deux  pouces  au  dessus  du 
rebord  pelvien. 

Dans  ces  trois  positions,  le  point  où  la  matité  était 
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limitée  par  en  haut  correspondait  toujours  à une 
ligne  de  niveau. 

Alors,  le  cadavre  étant  dans  la  position  assise,  on 
incisa  les  parois  abdominales  sur  la  ligne  où  le  son 
changeait  : on  eut  le  soin  de  les  soutenir  pendant  que 
l’on  ouvrait  l’abdomen , pour  prévenir  leur  ré- 
traction, et  on  trouva  que  l’eau  s’élevait  jusqu’à  la 
hauteur  où  le  son  cessait  d’être  le  même.  Les  intes- 
tins plongeaient  bien  dans  quelques  points  au  des- 
sous du  niveau , mais  entre  eux  et  les  parois  il  y avait 
une  certaine  quantité  de  liquide. 

2e  Expérience.  MM.  Villermé,  Manec  et  moi 
nous  fîmes  pénétrer  dans  l’abdomen  d’un  cadavre 
dont  les  intestins  étaient  médiocrement  distendus 
par  des  gaz , une  demi-pinte  de  liquide. 

La  percussion  médiate  donna  les  mêmes  résul- 
tats que  dans  l’expérience  précédente;  seulement 
la  matité  s’éleva  moins  haut  d’un  pouce  que  dans 
ce  premier  cas.  Le  son  de  l’ascite  se  rencontrait  ici  à 
la  partie  déclive,  et  le  point  où  on  le  trouvait  était 
séparé  par  une  ligne  de  niveau  de  l’espace  où  les 
résonnances  intestinale  ou  stomacale  avaient  lieu. 

Une  ponction  faite  à un  demi-pouce  au  dessus  de 
cette  ligne  ne  fit  pas  écouler  d’eau , mais  ce  liquide 
sortit  en  abondance  lorsque  le  trois-quarts  fut 
plongé  quelques  lignes  au  dessous. 

3e  Expérience . MM.  Andral,  Foderà  et  moi  nous 
obtînmes  les  mêmes  résultats  d’une  expérience  sem- 
blable faite  sur  un  sujet  dont  le  ventre  contenait 
peu  de  gaz.  Au  niveau  de  la  couche  supérieure  du 
liquide  on  entendait  le  bruit  humorique. 

4e  Expérience.  M.  Manec  et  moi  nous  introduis 
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sîmes  une  verrée  de  liquide  dans  l’abdomen  d’une 
vieille  femme.  Le  son  de  l’ascite  fut  encore  reconnu 
à la  partie  déclive , mais  ici  il  fallut  incliner  le  ventre 
tout-à-fait  en  bas  pour  trouver  l’épanchement  : la 
couche  supérieure,  qui  donnait  un  bruit  humorique, 
était  encore  de  niveau;  le  son  tympan  ique  se  rencon- 
trait au  dessus  de  ce  niveau,  et  la  position  du  liquide 
variait , comme  dans  le  cas  précédent , en  raison  de 
la  position  du  sujet.  Des  ponctions  faites  au  dessus 
et  au  dessous  de  l’espace  où  la  matité  était  observée 
prouvèrent  qu’on  ne  s’était  pas  abusé  sur  la  hauteur 
de  l’épanchement. 

5e  Expérience.  Sur  un  cadavre  dont  le  ventre 
était  très-volumineux , et  en  présence  de  MM.  Lis- 
franc,  Foderà,  E.  Margot,  etc,  on  injecta  dans 
l’abdomen  une  demi-pinte  d’eau  qui  donna  les 
mêmes  résultats  que  dans  les  cas  précédens.  Une 
autre  pinte  d’eau  fut  alors  introduite,  et  le  liquide 
s’éleva  à une  hauteur  plus  grande.  Une  troisième, 
unequatrièmepinte  furent  successivement  injectées, 
et  toujours  on  trouva  avec  exactitude  la  hauteur  du 
fluide,  qui  s’élevait  en  raison  de  sa  quantité.  Les  ré- 
sultats de  la  position  variée  furent  les  mêmes  que  dans 
les  cas  précédens  ; les  ponctions  faites  après  chaque 
injection  démontrèrent  la  certitude  du  diagnostic. 

6e  Expérience.  Dans  l’amphithéâtre  de  la  Charité, 
etdevantMM.  Fouquier,  Gerdy,  Dalmas,  etc.,  sur 
un  cadavre  maigre,  une  demi-pinte  d’eau  fut  injectée 
dans  l’abdomen. 

Le  cadavre  étant  couché  sur  le  coté  droit  et  in- 
cliné en  avant,  on  trouva  sur  les  parties  déclives 
le  son  de  fascite;  la  ligne  de  niveau  se  rencontrait 
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encore,  ainsi  que  le  son  intestinal  situé  au  dessus  : les 
pondions  démontrèrent  l'exactitude  du  diagnostic. 

Une  pinte  d’eau  de  plus  ayant  été  introduite  dans 
l’abdomen,  la  fluctuation  , qui  n’avait  pas  été  re- 
cherchée dans  le  commencement  de  l’expérience, 
était  encore  très-obscure,  quoique  l’habileté  de 
M.  Fouquier  la  lui  fit  reconnaître.  M.  Gerdy  réitéra 
la  percussion  médiate,  et  obtint  des  résultats  sem-^ 
blables  à ceux  des  expériences  précédentes. 

Alors  nous  injectâmes  successivement  plusieurs 
demi-pintes  d’eau,  et  â chaque  fois  la  hauteur  du 
liquide  mesurée  par  le  plessimètre  s’élevait  d’un 
demi-pouce. 

B.  Ascites  naturelles. 

7e  Expérience.  Le  cadavre  d’une  vieille  femme 
maigre  dont  l’abdomen  était  peu  saillant,  ne  pré- 
sentait pas  de  fluctuation  : plus  de  vingt  médecins 
ou  élèves  présens  à l’expérience,  et  moi,  nous  ne 
pouvions  affirmer  par  les  moyens  ordinaires  qu'il 
y eût  une  collection  de  liquide  dans  l’abdomen.  La 
percussion  médiate,  étant  pratiquée  dans  différentes 
attitudes  du  sujet,  nous  fit  trouver  un  son  ascitique 
toujours  situé_,  quelle  que  fût  la  position  du  cadavre, 
à la  partie  déclive.  Toujours  aussi  une  ligne  de  ni-, 
veau  limitait  supérieurement  l’épanchement , et  un 
son  intestinal  se  rencontrait  au  dessus  de  celui-ci. 
La  hauteur  du  son  de  l’ascite  nous  fit  admettre 
l’existence  d’au  moins  deux  litres  de  sérosité  dans 
l’abdomen.  Des  ponctions  faites  au  dessus  du  ni- 
veau ne  livrèrent  pas  issue  au  fluide  , qui  s’écoula, 
abondamment  d’une  incision  pratiquée  au  dessous. 
La  quantité  de  liquide  était  à peu  près  celle  qui  avait 
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été  déterminée  avant  l’autopsie  (MM.  Manec,Hu- 
reau,  Harisson  , Van  Puyfelick). 

8e  Expérience.  Une  vieille  femme  avait  les  pa- 
rois abdominales  tellement  infiltrées,  qu’elles  pré- 
sentaient plus  de  deux  pouces  d’épaisseur  ; le  ventre 
très-tendu,  bombé  vers  les  flancs,  était  un  peu 
déprimé  à sa  partie  supérieure.  M.  Manec  et  moi 
nous  ne  trouvions  pas  la  fluctuation , que  MM.  Jules 
de  Dervieu  et  Colon  croyaient  sentir  d’une  ma- 
nière très-obscure. 

Le  son  de  l’ascite  se  trouvait,  par  la  percussion 
médiate,  dans  toutes  les  parties  déclives.  Une  ligne 
de  niveau  limitait  supérieurement  les  points  où  on 
l’obtenait.  Au-dessus  de  ce  niveau  se  faisaient  en- 
tendre les  sons  intestinal  et  stomacal.  La  matité  se 
trouvait  à une  certaine  hauteur.  La  position  du 
sujet  étant  changée  , les  points  devenus  alors  dé- 
clives donnaient  un  bruit  mat,  les  parties  élevées  un 
son  clair;  la  ligne  de  niveau,  sur  laquelle  se  trouvait 
le  bruit  humorique,  se  rencontrait  d’une  manière 
constante.  Cette  expérience,  réitérée  et  variée , don- 
nait toujours  lieu  aux  mêmes  résultats.  On  admit 
dès-lors , comme  une  chose  certaine,  qu’une  grande 
quantité  de  liquide  était  contenue  dans  l’abdomen  , 
et  que  la  sérosité  s’élevait  à la  hauteur  de  la  ligne  de 
niveau»  Des  ponctions  et  l’ouverture  démontrèrent  ce 
fait. 

9e  Expérience.  Une  femme  mourut  à la  clini- 
nique  de  M.  le  professeur  Cayolavec  les  symptômes 
d’une  maladie  du  cœur.  Quelque  temps  auparavant 
elle  avait  offert  des  signes  assez  peu  manifestes  de 
péritonite  : la  fluctuation  n’existait  pas  ; la  perçus- 
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sion  médiate  donnait  un  son  intestinal  ou  stomacal 
sur  tous  les  points  de  l’abdomen  du  cadavre  couché 
sur  le  dos.  En  plaçant  successivement  le  sujet  sur 
les  côtés  droit  et  gauche,  et  même  en  l’inclinant 
un  peu  sur  le  ventre , on  trouvait  à la  partie  déclive 
et  dans  la  hauteur  de  quelques  pouces  le  son  que 
l’ascite  fournit  d’ordinaire.  La  ligne  de  niveau  exis- 
tait dans  ce  cas  comme  dans  les  expériences  précé- 
dentes ; ce  niveau  était  à la  même  hauteur  que  dans 
le  cas  où  un  demblitre  de  liquide  est  contenu  dans 
l’abdomen.  Des  ponctions  et  l’autopsie  cadavérique 
prouvèrent  que  le  diagnostic  avait  été  juste  sous 
tous  les  rapports. 

G.  Expériences  sur  le  vivant. 

Nombreuses  expériences . Sur  plus  de  soixante 
malades  observés  a la  clinique  de  MM.  Fouquier, 
Récamier,  Bally , Cayol,  Serres,  et  atteints  d’as- 
cite ou  de  péritonite  chronique  ; sur  des  individus 
dont  l’abdomen  contenait  dix  litres,  ou  seule- 
ment quelques  verrées  de  liquide  ; dans  des  cas  où 
la  fluctuation  était  ou  n’était  pas  sensible  ; chez  des 
sujets  dont  les  parois  abdominales  étaient  ou  non 
infiltrées;  dans  des  circonstances  où  la  palpation 
de  l’abdomen  était  quelquefois  pénible  ; la  percus- 
sion médiate,  toujours  facile  et  non  douloureuse, 
donnait  des  résultats  analogues  à ceux  obtenus  dans 
les  cas  précédens.  Le  son  de  l’ascite  existait  à la 
partie  déclive  ; la  couche  supérieure  était  de  niveau; 
elle  donnait  souvent  lieu  a un  bruit  humorique  , et 
au-dessus  d’elle  on  observait  une  résonnance  intes- 
tinale ou  stomacale. 

Si  la  quantité  de  liquide  épanché  augmentait,  et 


l68  ÉPANGHEMENS  DE  LIQUIDES 

si  on  suivait  la  maladie  avec  attention  , on  trouvait  ? 
le  lendemain  ou  deux  jours  après,  le  son  de  l’ascite 
dépassant  d’un  ou  de  plusieurs  pouces  le  niveau  que 
l’on  avait  d’abord  rencontré.  Si  l’épanchement  dimi- 
nuait, l’abaissement  de  ce  niveau  était  proportion- 
nel à cette  diminution  ; et  il  arrivait  souvent  que  la 
fluctuation  cessait  d’être  sensible  lorsqu’il  y avait  en- 
core deux  pintes  de  sérosité  dans  l’abdomen.  Alors 
encore  la  percussion  médiate  a fait  reconnaître  Fé- 
panchement  par  les  phénomènes  indiqués  ci-des- 
sus , et  cela  avait  même  lieu  lorsque  la  quantité 
du  liquide  s’élevait  à peine  à quelques  onces. 

Il  arrivait,  pour  plusieurs  malades  dont  les  in-r- 
testins  étaient  très-distendus  par  des  gaz,  et  chez 
lesquels  la  quantité  de  sérosité  était  très-petite , que , 
sur  des  points  déclives,  un  son  intestinal  était  donné 
par  le  plessimètre.  Il  en  était  ainsi  lorsqu’on  ne  pre- 
nait pas  la  précaution  d’appliquer  celui-ci  très-légère- 
ment et  très- superficiellement  : en  effet,  la  sérosité 
déplacée  par  l’instrument  permettait  aux  parois  d’ê- 
tre en  contact  immédiat  avec  les  intestins.  Mais  en 
appuyant  à peine  la  plaque  d’ivoire  sur  les  parois, 
le  son  de  l’ascite  se  rencontrait , bien  que  mélangé 
quelquefois  dans  ce  cas  avec  le  bruit  humorique. 

Dans  des  ascites  volumineuses  sur  le  vivant , 
comme  dans  plusieurs  faits  recueillis  sur  le  cadavre, 
la  matité  du  son  était  d’autant  plus  grande  que  la 
percussion  était  plus  inférieurement  pratiquée. 

M.  Van  Puyfelick  et  moi  , nous  avons  trouvé 
récemment  dans  l’ascite  un  nouveau  signe  qui  ne 
paraît  pas  sans  importance  et  qui  pourrait  être  utile 
dans  quelques  cas,  dans  ceux,  par  exemple,  où  une 
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petite  quantité  de  liquide  épanchée  dans  l’abdomen 
serait  presque  exclusivement  contenue  dans  le  petit 
bassin,  et  lorsque  des  circonstances  particulières  s’op- 
poseraient à des  changemens  de  position  du  tronc. 

Sur  un  cadavre  qui  portait  une  péritonite  avec 
épanchement  de  quelques  onces  d’eau , la  dépres- 
sion des  intestins  vers  le  petit  bassin  avec  le  plessi- 
mètre,  offrait  à la  percussion  un  son  humorique 
des  plus  manifestes.  Ce  résultat  a été  depuis  très-sou- 
vent obtenu  dans  des  cas  d’ascite  plus  considérable. 

Les  expériences  cadavériques  que  j’ai  faites  rela- 
tivement au  diagnostic  de  l’ascite  sont  très-nom- 
breuses : je  n’en  ai  cité  que  la  moindre  partie.  Une 
seule  fois  il  semblait  qu’une  erreur  avait  été  com- 
mise sur  la  hauteur  du  liquide , et  cette  erreur 
n’était  qu’apparente.  Je  vais  rapporter  ce  fait. 

Dans  les  premiers  temps  ou  je  fis  des  expériences 
sur  la  percussion  médiate,  j’injectai  dans  l’abdo- 
men d’un  cadavre  maigre  trois  litres  de  liquide, 
et  cela  en  présence  de  MIVI.  Lisfranc  et  Foderà.  Les 
résultats  furent  les  mêmes  que  dans  les  expériences 
que  j’ai  citées.  On  marqua  par  une  incision  super- 
ficielle la  hauteur  présumée  de  l’épanchement  ; 
une  grande  incision  cruciale  fut  faite  sur  la  partie 
antérieure  et  supérieure  de  l’abdomen  : alors  les 
parois,  n’étant  plus  distendues  par  les  viscères,  qui 
s’échappaient  à travers  la  plaie,  se  retractèrent 
et  firent  remonter  le  liquide  à un  pouce  au  dessus 
de  la  marque  extérieure . Le  plessimètre  n’avait 
pas  induit  en  erreur , mais  la  manière  de  prouver 
le  fait  avait  été  vicieuse  : jamais  les  ponctions  n’ont 
donné  lieu  à de  semblables  erreurs. 
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Corollaires  déduits  des  faits  précédées. 

i°  Dans  les  épanchemens  abdominaux  artificiels 
ou  naturels,  sur  le  vivant  comme  sur  le  cadavre , 
les  liquides  occupent  la  partie  déclive  de  l’abdomen. 
Ceci  a lieu  dans  l’ascite  et  dans  la  péritonite.  Il  n’y 
aurait  que  dans  le  cas  d’ épanchemens  enkystés  ou 
d’adhérences  complètes  des  intestins  entre  eux  et 
les  parois  qu’il  en  serait  autrement. 

20  La  couche  de  liquide  est  d’autant  plus  épaisse 
qu’elle  est  plus  déclive. 

3°  Une  ligne  de  niveau,  sauf  quelques  points  où 
à la  rigueur  une  petite  portion  d’intestin  pourrait 
être  en  contact  avec  les  parois , marque  le  point  où 
la  sérosité  cesse  de  se  trouver. 

4°  Au  dessus  du  liquide  les  intestins  ou  l’estomac 
se  trouvent  en  grande  partie  placés.  Une  portion  de 
ces  organes  plonge  dans  la  sérosité;  l’autre,  plus  con- 
sidérable surnage,  et  la  hauteur  du  fluide  séreux 
correspond  à sa  quantité. 

5°  La  place  qu’occupent  les  viscères  et  les  liqui- 
des est  en  raison  de  la  position  du  malade  ; mais  tou- 
jours , sauf  les  cas  d’adhérences , la  sérosité  est  infé- 
rieurement placée  par  rapport  aux  viscères  qui  con- 
tiennent des  gaz. S’il  y a très-peu  de  liquide,  il  peut 
être  exclusivement  contenu  dans  le  petit  bassin. 

6°  Le  son  fourni  par  un  épanchement  aqueux 
dans  la  cavité  du  péritoine  n’est  pas  mat.  11  tient  le 
milieu  entre  celui  que  donne  le  foie  et  celui  de  l’in- 
testin grêle;  on  se  rend  raison  de  ce  défaut  de  ma- 
tité par  la  présence  d’une  portion  des  intestins 
dans  le  liquide. 
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7°  La  matité,  dans  l’ascite  volumineuse , s’accroît 
à mesure  que  le  lieu  où  se  trouve  le  liquide  est 
percuté  plus  inférieurement.  Cela  se  conçoit  par 
ce  fait,  qu’à  la  partie  déclive  la  sérosité  se  trouve 
seule,  tandis  que  plus  supérieurement  les  intestins 
baignent  dans  le  fluide  séreux. 

8°  Au  dessus  de  l’espace  ou  le  son  fourni  par  le 
liquide  se  fait  entendre,  se  rencontre  une  réson- 
nance intestinale  ou  stomacale  qui  varie  en  raison  de 
la  quantité  des  gaz  qui  distendent  les  viscères. 

90  C’est  sur  une  ligne  de  niveau  que  se  trouve  la 
transition  du  son  de  l’ascite  à celui  que  donne  l’in- 
testin. L’apposition  des  doigts  de  plusieurs  aides 
sur  les  points  où  le  bruit  change  de  caractère,  des 
marques  faites  avec  des  taches  d’encre , en  four- 
nissent facilement  la  preuve. 

io°  Sur  cette  même  ligne  une  résonnance  humo- 
rique  se  fait  souvent  entendre. 

ii°  Lorsque  le  malade  repose  sur  le  côté  droit , le 
son  de  l’ascite  se  trouve  à droite,  celui  de  l’intestin  à 
gauche.  Le  contraire  a lieu  dans  une  circonstance 
opposée.  Le  bruit  est  mat  vers  les  flancs , intestinal 
vers  l’ombilic,  si  le  malade  est  couché  sur  le  dos. 

1 2°  Quand  il  y a très-peu  d’eau , il  faut  faire  sortir  de 
la  cavité  du  bassin  le  fluide  qui  y est  contenu  : pour 
cela  le  siège  doit  être  élevé  ; le  sujet  sera  ensuite  cou- 
ché successivement  sur  le  côté  droit  etsur  le  côté  gau- 
che. La  percussion  donnera  alors  les  signes  mention- 
nés, et  d’autant  plus  évidemment  qu’avant  ceschan- 
gemens  de  position  du  tronc  on  ne  les  obtenait  pas. 

i3°  Dans  les  cas  précédemment  établis,  il  est  en- 
core utile  de  faire  coucher  le  malade  sur  le  ventre. 
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Si  cela  n’est  pas  possible  , il  est  avantageux  de  faire 
reposer  le  corps  du  sujet  sur  le  côté  en  meme 
temps  qu’on  le  fait  incliner  en  avant.  La  sérosité 
se  trouve  alors  à la  partie  déclive,  où  elle  peut  être 
facilement  reconnue. 

i4°  Lorsqu’il  y a peu  de  liquide  et  que  surtout  il 
est  épais,  il  faut,  après  avoir  fait  changer  de  position, 
attendre  quelques  secondes  avant  de  percuter  les 
parties  : car  ce  n’est  pas  instantanément  que  le 
fluide  gagne  les  régions  inférieurement  placées  ; 
il  glisse  et  coule  peu  à peu  entre  les  viscères,  ou 
bien  entre  les  intestins  et  les  parois.  Faute  de  la 
précaution  que  je  signale  ici  , je  n’ai  pas  reconnu 
dans  un  cas  une  livre  de  sang  veineux  a demi  coa- 
gulé et  épanché  dans  la  cavité  péritonéale.  J’avais 
cherché  , au  moyen  du  plessimètre  , à établir  le  dia- 
gnostic immédiatement  après  le  changement  d’atti- 
tude du  sujet , et  je  n’avais  pas  trouvé  de  différences 
notables  entre  les  sons  donnés  parles  parties  élevées 
et  ceux  qui  étaient  fournis  par  des  régions  plus  bas- 
ses. Je  vis  à l’ouverture  la  cause  de  mon  erreur:  le 
liquide  occupait  le  petit  bassin  et  la  partie  profonde 
des  flancs;  si  l’on  changeait  le  sujet  de  position, 
ce  n’était  que  très-lentement  (à  peu  près  en  une 
demi-minute)  qu’après  avoir  glissé  entre  les  viscè- 
res le  sang  s’accumulait  dans  un  autre  point  déclive 
de  l’abdomen. 

i5°  Pour  ne  point  commettre  d’erreurs  , l’ex- 
périence relative  à l’influence  de  l’attitude  sur  les 
sons  dans  les  parties  déclives  doit  être  plusieurs  fois 
réitérée;  c’est-à-dire  qu’il  faut  à plusieurs  reprises 
percuter  à droite  ou  à gauche,  en  avant  ou  en  bas^ 
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et  cela  dans  les  diverses  positions  du  malade  ; il  faut 
aussi  se  garantir  des  causes  d’erreurs  qui  seront 
mentionnées  plus  bas. 

i6°  L’anasarque  des  parois  n’empêche  pas  d’ob- 
tenir les  résultats  qui  viennent  d’être  signalés. 

Si  l’on  applique  légèrement  le  plessimètre,  la 
percussion  des  intestins  au  dessus  de  la  surface  du 
liquide  donne  le  son  intestinal  ; mais  si  l’instrument 
est  fortement  appuyé,  le  bruit  humorique  a lieu 
( page  168  ).  Ce  signe  deviendra  manifeste  sur  des 
points  variables , en  plaçant  le  malade  dans  des  po- 
sitions différentes. 

170  Une  pression  plus  forte  exécutée  avec  le  ples- 
simètre sur  les  intestins  surnageant  au  liquide , 
pourra  écarter  ces  viscères,  et  mettre  l’instrument 
en  rapport  avec  la  sérosité.  Dès-lors  il  en  pourra 
résulter  un  son  dont  la  matité  sera  celle  de  l’ascite. 

1 8°  Quand  on  veut  percuter  l’abdomen  , dans  la 
péritonite , il  faut  que  le  plessimètre  soit  très-large  et 
qu’il  soit  frappé  avec  beaucoup  de  légèreté  ; sans  cela 
on  occasionerait  des  douleurs  qui  sont  complètement 
évitées  avec  cette  précaution  ( Voyez  pag.  16  et  17  ). 

% 

Diagnostic  des  épanchemens  abdominaux . 

Les  signes  fonctionels  , dans  l’ascite , sont  d’une 
importance  secondaire  : ainsi  la  décoloration  des 
traits,  le  faciès  cachectique,  ne  sont  pas  plus  propres 
aux  épanchemens  abdominaux  qu’a  toute  autre  hy- 
dropysie.  La  respiration  , ainsi  que  l’a  noté  Mor- 
gagni , est  gênée  dans  le  commencement  de  l’ascite  : 
mais  dans  combien  d’autres  maladies  cela  ne  se 
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voit-il  pas  ? Les  extrémités  sont  infiltrées,  la  dyspnée 
est  plus  forte  dans  la  position  horizontale  que  dans 
la  station  ; mais  cela  a lieu  aussi  dans  les  maladies 
du  coeur.  L’aspect  grippé  des  traits  et  la  sensibilité 
extrême  de  l’abdomen  se  rencontrent,  quoiqu’on 
ait  prétendu  le  contraire , dans  l’entérite  très-aiguë 
comme  dans  la  péritonite  ; mais  cette  douleur,  ainsi 
que  Morgagni  et  Baglivi  l’avaient  déjà  vu  pour  la 
plèvre  enflammée,  peut  manquer  dans  les  phlegma- 
sies  des  membranes  séreuses.  Les  nausées,  les  ho- 
quets , le  vomissement , la  dureté  et  la  concentra- 
tion du  pouls  se  retrouvent  d$ns  beaucoup  d’affec- 
tions autres  que  la  péritonite. 

Parmi  les  signes  physiques  de  l’inflammation  du 
péritoine,  la  tension  de  l’abdomen  tient  le  premier 
rang;  mais  elle  a lieu  dans  beaucoup  de  cas  d’en- 
térite. Laennec  assure  que  la  séreuse  abdominale 
récemment  enflammée  donne  à l’auscultation  , et 
par  les  mouvemens  du  malade,  un  bruit  semblable 
à celui  du  parchemin  qu’on  agite. 

Les  signes  physiques  de  l’ascite  sont  nombreux  : 
l’inspection  démontre,  dans  l’hydropisie  du  péri- 
toine , que  le  ventre  est  augmenté  de  volume , que 
la  forme  de  cette  cavité  est  ovalaire.  Si  le  malade  est 
couché  sur  le  dos,  les  flancs  s’élargissent,  et  la  saillie 
que  l’abdomen  offre  en  avant  diminue  d’une  ma- 
nière sensible.  S’il  est  placé  sur  le  côté,  s’il  est  assis 
ou  debout,  les  parties  inférieurement  situées  sont 
plus  bombées  que  celles  qui  leur  sont  supérieures. 
Ces  résultats  ne  sont  remarquables  qu’autant  qu’une 
grande  quantité  de  liquide  est  contenue  dans  le  pé- 
ritoine. 
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La  fluctuation  est  un  indice  précieux.  Si  l’une 
des  mains  est  appliquée  sur  l’un  des  flancs  du  ma- 
lade couché  dans  la  supination  , tandis  que  l’autre 
donne  de  petits  coups  secs  et  répétés  sur  le  flanc 
opposé , on  éprouve,  dans  le  cas  d’épanchement, 
la  sensation  qui  constitue  le  flot.  « Cette  manœuvre 
demande  de  la  délicatesse  dans  le  toucher,  de  l’a- 
dresse dans  la  main_,  et  surtout  de  l’exercice.  » Elle 
est  loin  de  donner  dans  tous  les  cas  la  certitude 
qu’on  désire. 

Sur  les  vingt-six  premières  observations  de  pé- 
ritonite consignées  dans  le  IVe  volume  de  la  Clini- 
que médicale  de  M.  Andral,  je  trouve  dans  mes 
notes  le  relevé  suivant  : 

Six  fois  la  fluctuation  était  évidente.  Dans  quatre 
de  ces  cas  (ve,  xive,  xxie,  xxive  obs.  ) l’épanche- 
ment était  considérable.  Dans  la  xxe  observation  , 
il  y avait  un  seau  de  sérosité  péritonéale.  Dans  la 
xxve,  le  flot  fut  d’abord  très-évident  ( beaucoup  de 
liquide  était  alors  accumulé  dans  la  séreuse  abdo- 
minale ) : il  devint  très-obscur  dès  qu’il  y eut  une  di- 
minution dans  la  proportion  du  liquide  épanché. 

Six  fois  cette  fluctuation  fut  obscure  ( me,  ixe,  xe , 
xiie,  xvne,  xixe  observations  ) , et  cependant  il  y 
avait  des  cas  parmi  ceux-ci  ou  l’épanchement  était 
considérable  (la  me,  la  xe,  par  exemple). 

Cinq  fois  la  fluctuation  ne  fut  pas  appréciable 
( ire,  11e,  xvie,  xviii6,  xxvie  observations);  iL  est 
vrai  que,  dans  un  de  ces  cas,  le  liquide  était 
retenu  et  comme  enkysté  au  milieu  d’adhérences 
existant  entre  les  intestins.  Dans  plusieurs  de  ces 
observations,  l’abdomen  contenait  une  notable 
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quantité  de  liquide  : c’est  ce  qui  avait  surtout  lieu 
dans  la  xxvie  et  dans  la  xvie  observations  , où 
M.  Andral  rend  raison  du  défaut  de  fluctuation  par 
la  flaccidité  des  parois  de  la  grande  cavité  splan- 
chnique. 

Les  neuf  autres  observations,  où  Ion  ne  fait 
aucune  mention  du  liquide,  pourraient  peut-être 
servir  à prouver  que  la  fluctuation  n’est  point  un 
signe  constant  de  l’ascite;  mais  je  les  passe  sous  si- 
lence pour  m’en  tenir  aux  faits  dont  les  résultats 
ont  été  bien  constatés. 

Ainsi,  sur  dix-sept  observations  d’épanchemens 
abdominaux,  six  fois  la  fluctuation  a été  évidente , et 
alors  on  reconnaissait  le  liquide  avec  la  plus  grande 
facilité,  parce  qu’il  y en  avait  beaucoup;  six  fois 
elle  était  obscure,  ce  qui  veut  dire  qu’elle  était  plu- 
tôt soupçonnée  que  démontrée;  cinq  fois  enfin  on 
ne  la  trouvait  pas.  Ce  relevé  est  d’autant  plus  re- 
marquable , qu’il  se  rapporte  à des  faits  recueillis 
par  un  de  nos  observateurs  les  plus  expérimentés. 

La  fluctuation  ne  peut  indiquer  que  des  quan- 
tités de  liquide  considérables.  Quand  il  y a peu  de 
sérosité,  celle  ci  occupe  les  flancs  et  l’excavation  du 
bassin  , et  le  flot  ne  peut  être  communiqué  d’un  côté 
à l’autre , parce  que  la  saillie  vertébrale  est  au  milieu. 

Si  le  malade  est  assis,  la  fluctuation  pourra  quel- 
quefois être  reconnue  lorsqu’une  main  sera  appli- 
quée sur  un  des  côtés  du  bas-ventre,  et  que  l’autre 
frappera  en  sens  opposé  : mais  ce  résultat  ne  s’obtient 
encore  que  dans  des  épanchemens  portés  très-loin. 

L’anasarque  , la  flaccidité  des  parois  abdominales 
(Andral),  les  intestins  réunis  en  masse  [idem),  une 
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tumeur  enkystée,  rendent  la  sensation  du  Ilot  inap- 
préciable ou  obscure.  La  fluctuation , souvent  utile , 
est  donc  fréquemment  insuffisante.  Bien  plus,  elle 
est  sujette  à erreur  : dans  plus  d’un  fait  que  je  pour- 
rais citer,  on  admettait  une  ascite  quand  il  s’agis- 
sait d’une  pneumatose  intestinale  ou  d’une  tumeur 
enkystée. 

On  ne  peut  enfin  mesurer  la  quantité  du  liquide 
contenu  dans  l’abdomen  par  le  flot  qu’ü  commu- 
nique à la  main. 

La  fluctuation,  auscultée  à l’aide  du  stéthoscope, 
n’a  conduit  jusqu’ici  qu’à  peu  de  résultats.  Des 
boissons  renfermées  dans  l’estomac  ou  dans  les  in- 
testins pourraient  donner  lieu  au  bruit  du  flot  com- 
muniqué à l’oreille. 

Franck  a remarqué  que  , dans  Fascite,  les  intes- 
tins se  trouvent  vers  l’ombilic,  et  qu’011  peut  les  y 
découvrira  l’aide  de  la  percussion.  O11  a attaché  si 
peu  de  prix  à ce  fait , que  Fauteur  de  l’article  As- 
cite du  Dictionnaire  abrégé  des  Sciences  médi- 
cales, s’exprime  ainsi  : « Telle  est  du  moins  l’opinion 
de  Franck  : nous  la  rapportons  sans  y attacher 
une  grande  importance  ».  il  paraît  cependant  que 
M.  Rostan  et  quelques  autres  praticiens  se  servent 
de  la  percussion  directe  pour  reconnaître  Fascite. 

Il  résulte  des  considérations  précédentes  sur  l’é- 
tat actuel  de  la  science,  relativement  aux  moyens 
de  reconnaître  les  épanchemens  abdominaux,  que 
le  diagnostic  en  est  souvent  obscur.  Or  la  percus- 
sion médiate  donne  des  résultats  tellement  évidens, 
qu’elle  peut  faire  reconnaître  les  plus  petites  quan- 
tités de  liquide , avantage  que  n’a  pas  la  percussion 
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directe.  Ces  résultats  sont  d’ailleurs  si  constans,  que 
sur  plus  de  deux  cents  cas  d’ascite  naturelle  ou 
artificielle,  ils  ont  été  toujours  appréciables.  Le 
plessimètre  mesure  très-approximativement  le  vo- 
lume des  liquides  épanchés , et  peut  faire  distinguer 
la  péritonite  de  l’entérite.  Les  signes  qu’il  fournit 
sont  évidens , faciles  à saisir,  et  tout-à-fait  caracté- 
ristiques. Des  faits  prouveront  bientôt  que  la  com- 
plication de  l’hydropisie  enkystée,  de  l’anasarque, 
de  la  flaccidité  des  parois  abdominales,  etc.,  avec  l’as- 
cite, n’empêche  pas  d’obtenir  des  résultats  certains 
par  l’emploi  de  la  percussion  médiate.  Les  principaux 
reproches  que  l’on  puisse  faire  à cette  méthode,  dans 
la  péritonite,  et  quand  le  ventre  est  très-douloureux, 
ce  sont  les  mouvemens  qu’il  faut  faire  exécuter  au 
malade  ; mais,  dans  ce  cas,  le  procédé  qu’il  faut 
employer  pour  rechercher  la  fluctuation  a bien 
plus  d’inconvéniens  encore,  et  11e  peut  être  mis  en 
usage.  C’est  sans  doute  à cause  de  cela  que  M.  le 
professeur  Andral  ne  l’a  pas  employée,  et  par  con- 
séquent n’en  a pas  fait  mention  dans  les  rve,  vme,  xie, 
xme  observations  , ainsi  que  dans  les  vic,  vne  et  xvc, 
ou  il  s’agissait  de  péritonites  puerpérales.  Il  suffit 
d’ailleurs,  pour  obtenir  les  signes  plessimétriques, 
de  soulever  et  d’incliner  légèrement  le  malade  sur 
le  côté  et  en  avant,  ce  qui , avec  quelques  aides , est 
facile  et  peu  douloureux. 

On  peut  encore  craindre  l’effet  du  déplacement  du 
liquide  dans  le  péritoine  enflammé  ; mais  les  mala- 
des le  déplacent  bien  plus  encore  dans  les  mouve- 
mens qu’ils  exécutent  souvent  eux-mêmes.  Si  l’on 
agit  avec  prudence  et  lenteur  , cet  inconvénient  est 
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tout-à-fait  nul.  11  est  d’ailleurs  douteux  que  le 
fluide  formé  dans  le  péritoine  phlogosé  soit  sus- 
ceptible d’irriter  cette  membrane  séreuse. 

Je  terminerai  cet  article  par  la  note  suivante  que 
je  dois  à la  bienveillance  de  M.  le  docteur  Bally. 

« Plusieurs  exemples  d’ascites  se  sont  présentés, 
dans  lesquels  on  n’a  pu  saisir  par  la  fluctuation  , 
même  avec  l’attention  la  plus  scrupuleuse,  la  co- 
lonne du  liquide,  soit  parce  qu’il  n’occupait  que 
les  parties  les  plus  basses  de  l’abdomen  et  le  bassin , 
soit  parce  que  toute  autre  cause  y mettait  obstacle  : 
le  plessimètre  a toujours  fait  découvrir  le  liquide.  » 

Article  iv.  Hydropisies  abdominales  enkystées 
explorées  par  la  percussion  médiate. 

Je  ne  mentionnerai  pas  en  détail  tous  les  cas 
d’hydropisie  abdominale  enkystée  qui  se  sont 
offerts  à mon  observation.  Je  me  bornerai  à dire 
que , sur  plus  de  quarante  cas  de  ce  genre  obser- 
vés dans  les  hôpitaux  ou  dans  les  amphithéâtres, 
les  résultats  ont  été  très-différens  de  ceux  que  j’ai 
signalés  à l’occasion  de  l’ascite. 

Soit  que  la  tumeur  fût  très-volumineuse , comme 
cela  avait  lieu  chez  un  malade  placé  dans  le  service 
de  M.  le  professeur  Fouquier,  soit  que  la  dimension 
en  fût  peu  considérable,  les  signes  plessimétriques 
étaient  â peu  près  les  mêmes  : 

i°  Dans  l’hydropisie  enkystée,  la  tumeur  n’oc- 
cupe pas  toujours  la  partie  déclive;  et  si  elle  est 
plus  basse  qu’une  portion  des  intestins,  presque 
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constamment  quelques  anses  de  ceux-ci  lui  sont 
inférieurement  placées. 

20  Ordinairement  fixe,  quelquefois  mobile,  la 
tumeur  peut  bien,  dans  quelques  cas,  se  porter  à 
droite  ou  à gauche , suivant  la  position  du  tronc  sur 
tel  ou  tel  côté,  mais  alors  des  portions  d’intestins 
pressées  par  le  kyste  restent  encore  à la  partie  déclive. 

5°  La  tumeur  est  limitée  supérieurement  par  une 
surface  arrondie  , irrégulière  et  non  de  niveau,  au 
dessué  de  laquelle  se  trouvent  soit  l’estomac , soit  les 
intestins. 

4°  Si  la  tumeur  s’est  développées  droite,  les  in- 
testine sont  situés  h sa  gauche , et  il  peut  arriver, 
quoique  rarement , qu’il  n’y  en  ait  pas  du  tout  à 
droite  : c’est  cé  qui  a lieu  pour  les  kystes  de  l’ovaire 
qui  ont  acquis  un  grand  volume. 

5°  Le  son  que  fournit  la  percussion  du  kyste  est 
beaucoup  plus  mat  que  celui  de  l’ascite;  il  a de  l’a- 
nalogie avec  le  bruit  auquel  donne  naissance  le  foie 
médiatement  percuté  ; il  n’est  pas  sec  ou  ostéal 
quand  les  parois  de  la  tumeur  sont  molles  et  dé- 
pressibles. 

6°  On  trouve  tantôt  dans  toute  la  partie  sous- 
jacente  à la  tumeur  , d’autres  fois  sur  quelques- 
uns  de  ces  points  seulement , une  résonnance  in- 
testinale ou  stomacale  en  rapport  avec  telle  ou  telle 
portion  du  tube  digestif. 

«7°  Quelquefois  le  son  mat  auquel  donne  lieu  la 
percussion  du  kyste  se  trouve  dans  un  espace  situé 
au  dessus  de  tous  les  autres  points  de  l’abdomen  où 
les  intestins  et  l’estomac  donnent  lieu  au  bruit 
tym  panique. 
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8°  Si  des  organes  creux  contenant  des  gaz  sont 
au  dessus  de  la  tumeur,  ce  n’est  pas  sur  une  ligne 
de  niveau  que  l’on  rencontre  les  différences  du  son 
clair  au  son  mat. 

90  Les  changemens  alternatifs  de  position  sur  le 
côté  droit  et  sur  le  côté  gauche  n’empêchent  pas 
que  sur  les  mêmes  points  on  continue  à obtenir  le 
son  tympanique. 

io°  Si  les  parois  du  kyste  sont  très- minces,  si 
le  fluide  qui  s’y  trouve  est  très-clair,  enfin  si  des 
anses  d’intestins  touchent  aux  parois  du  kyste,  le 
bruit  humorique  pourra  être  obtenu. 

ii°  Si  le  kyste  est  recouvert  par  beaucoup  d’in- 
testins, la  dépression  plus  ou  moins  profonde  des 
parois  avec  le  plessimètre  fera  obtenir  un  son 
mat  sur  le  sommet  de  la  tumeur  ; sur  les  côtés  de 
celle-ci  une  résonnance  tympanique  se  fera  entendre 
a une  grande  profondeur. 

i2°  Le  côté  vers  lequel  les  intestins  se  trouvent 
placés  indique  que  la  tumeur  a son  siège  sur  le 
côté  opposé. 

Diagnostic  des  hydropisies  abdominales  en- 
kystées. 

C’est  principalement  dans  les  signes  physiques 
qu’il  faut  rechercher  les  moyens  de  distinguer  l’as- 
cite de  l’hydropisie  enkystée  : les  indices  fonction- 
nels sont  insuffisans  pour  établir  cette  différence. 
L’inspection  fait  voir,  dans  cette  dernière  maladie , 
que  la  forme  de  l’abdomen  est  inégale,  que  cette 
partie  est  peu  large,  peu  déprimée  sur  les  flancs, 
qu’elle  est  saillante,  soit  au  milieu,  soit  en  haut , soit 
sur  les  côtés;  variations  qui  correspondent  à la  place 
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qu’occupe  la  tumeur,  dont  la  surface  est  quelquefois 
irrégulièrement  bosselée.  Cette  forme  est  très-diffé- 
rente de  celle  de  l’abdomen  dans  l’ascite.  Il  est  ce- 
pendant des  cas  nombreux  où  cette  différence  est  à 
peu  près  nulle,  et  c’était  surtout  celui  d’un  malade 
qui  l’année  dernière  était  à la  clinique  de  la  Faculté. 

M.  Rostan  a fait  l’application  du  signe  indiqué 
par  Franck  au  diagnostic  de  l’ascite  , et  de  l’hydro- 
pisie  enkystée.  Il  admet  aussi  que  les  intestins  se 
rencontrent  sur  les  côtés  quand  il  s’agit  d’un  kyste, 
et  qu’ils  sont  placés  supérieurement  au  liquide  dans 
l’hydropisie  péritonéale.  Je  n’avais,  avant  la  publi- 
cation de  son  ouvrage,  aucune  connaissance  de  ses 
opinions  sur  ce  sujet,  ni  des  deux  observations  qu’il 
cite  pour  les  étayer. 

Mes  recherches  ont  été  faites  publiquement  à la 
Pitié  dès  le  commencement  de  l’année  1826,  et  le 
livre  dont  il  s’agit  ne  parut  que  quelques  mois  plus 
tard  : je  suis  convaincu  que  l’examen  des  faits  nous 
a l’un  et  l’autre  conduits  au  même  résultat. 

La  fluctuation  ne  se  rencontre  pas  d’ordinaire 
dans  l’hydropisie  enkystée  : M.  Rostan  admet  que, 
dans  cette  maladie,  on  trouve  le  flot  vers  les  parties 
les  plus  élevées  du  ventre  ( le  malade  étant  couché 
sur  le  dos),  et  non  pas  aux  parties  déclives  : cela 
peut  avoir  lieu  dans  beaucoup  de  cas,  mais  non 
pas  toujours.  J’ai  inutilement,  dans  plusieurs  cas  de 
kyste  ovarique,  recherché  ce  signe  à l’aide  du  pro- 
cédé indiqué  par  M.  Rostan;  d’ailleurs  la  fluctua- 
tion , infidèle,  insuffisante  quand  il  s’agit  d’épanche- 
mens  libres  dans  l’abdomen  , l’est  à bien  plus  forte 
raison  dans  les  cas  de  tumeur  enkystée.  Il  faut 
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donc  avouer  avec  l’auteur  de  l’article  Ascite  du  Dic- 
tionnaire abrégé,  que  les  signes  de  cette  dernière 
affection  sont  insuffisans  et  que  cette  maladie  peut 
donner  lieu  à plus  d’une  erreur  de  diagnostic. 

Je  crois  que  la  percussion  médiate  lèvera  tous 
les  doutes  à ce  sujet;  et  ce  que  j’ai  dit  à l’occasion 
des  généralités  prouve,  ce  me  semble,  qu’ici  comme 
ailleurs  elle  est  très-supérieure  à la  percussion  di- 
recte. 

* » 

Article  v.  Complicatio?i  de  Vhydropisie  enkystée 

avec  Vas  cite. 

L’observation  suivante,  que  je  pourrais  étayer  de 
quelques  autres  semblables,  me  paraît  très-propre 
à démontrer  que  la  percussion  médiate  peut  faire 
reconnaître,  avec  la  plus  grande  exactitude,  la  com> 
plication  d’une  tumeur  abdominale  ou  d’un  kyste, 
avec  un  épanchement  libre  dans  le  péritoine  : 

Le  cadavre  d’une  femme  avancée  en  âge  et  que 
je  n’avais  pas  observée  pendant  la  vie,  fut  ouvert  à 
la  clinique  de  la  faculté  devant  MM.  Cayol,  Berard 
et  Miquel.  La  percussion  médiate  donnait  les  résul- 
tats suivans : 

Le  cadavre  étant  couché  sur  le  dos,  on  trouvait 
à une  assez  grande  hauteur,  un  son  ascitique  sur 
les  parties  déclives;  un  bruit  tympanique  se  ren- 
contrait au  dessus,  et  une  ligne  de  niveau  séparait 
les  points  ou  l’on  obtenait  ces  deux  résonnances.  A 
la  partie  moyenne  du  ventre,  le  plessimètre  donnait 
un  son  qui  s’étendait  vers  la  région  cœcale.  Quelle 
que  fût  la  position  du  sujet,  on  n’entendait  pas  dans 
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celle-ci  le  bruit  très-clair  qu’on  y observe  dans  l’état 
normal.  Vers  les  régions  hépato-gastrique  et  co- 
lique moyenne,  on  rencontrait,  dans  la  largeur  de 
la  paume  de  la  main  , une  résonnance  stomacale 
très-claire.  La  circonférence  des  points  où  s’obte- 
nait le  son  mat  donnait  lteu  à gauche  au  bruit  in- 
testinal. Le  foie  était  reconnaissable  par  sa  matité  : 
il  paraissait  avoir  trois  pouces  en  avant  et  quatre 
pouces  latéralement.  L’inclinaison  du  cadavre  sur 
le  côté  gauche  donnait  le  son  ascitique  à la  partie 
déclive,  et  au  dessus  le  bruit  intestinal;  mais  si  plus 
haut  on  déprimait  l’intestin,  la  matité  était  profon- 
dément très-grande. 

D’après  ces  faits,  il  était  facile  de  porter  le  dia- 
gnostic suivant,  que  M.  le  professeur  Cayol  proposa 
d’écrire  avant  l’ouverture  du  corps  : hydropisie  en- 
kystée ou  tumeur  abdominale,  ascite;  le  liquide 
est  épanché  en  quantité  considérable,  le  foie  a trois 
pouces  de  hauteur  en  avant  et  quatre  pouces  sur  le 
côté , l’estomac  flotte  au  devant  et  au  dessus  de  la 
tumeur,  tous  les  intestins  sont  situés  à gauche  de 
celle-ci.  L’autopsie  vérifia  sur  tous  les  points  ce 
diagnostic,  qui , sous  le  rapport  de  la  tumeur  et  de 
l’ascite,  était  le  même  que  celui  porté  du  vivant  de  la 
malade  par  M.  le  professeur  Cayol. 

Ici  la  tumeur  était  petite  et  l’ascite  considérable  ; 
dans  plusieurs  autres  cas,  le  contraire  avait  lieu  et 
les  phénomènes  étaient  les  mêmes. 

De  cette  observation  et  de  plusieurs  autres  sem- 
blables que  je  possède,  on  peut  déduire  les  corol- 
laires suivans  : 

i°  Le  son  ascitique,  dans  le  cas  de  complication 
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d’hydropisie  péritonéale  et  de  kyste  abdominal, 
varie  de  lieu  en  raison  des  positions  du  malade, 
comme  s’il  s’agissait  de  l’ascite  simple. 

2°  On  obsèrve  le  niveau  supérieur  du  liquide, 
et  au  dessus  de  lui  se  rencontre  aussi  le  tube  in- 
testinal. 

3n  La  tumeur  enkystée,  fixe  ou  mobile  suivant 
son  siège,  a un  son  mat  bien  distinct  du  son  plus 
clair  qu’offre  le  liquide  qui  serait  accumulé  en 
même  temps  dans  le  péritoine. 

4°  Si  l’épanchement  est  considérable  et  que  la 
tumeur  soit  assez  volumineuse  pour  s’élever  au 
dessus  du  niveau  du  liquide,  on  trouvera  souvent 
le  bruit  tympanique  du  tube  intestinal  entre  les 
points  où  se  trouve  la  résonnance  et  ceux  où  l’on 
observe  la  matité  de  la  tumeur;  c’est  qu’alors  les 
intestins  recouvrent  celle-ci.  Si  on  déprime  ces  vis- 
cères, on  obtient  profondément  le  son  mat  qui  est 
propre  au  kyste. 

5°  Si  la  tumeur  est  considérable  et  qu’il  y ait 
peu  de  sérosité  dans  le  péritoine,  il  faudra  percuter 
les  points  où  se  trouvent  des  intestins,  et  faire  ensuite 
incliner  le  malade  sur  ce  côté.  Si  le  son  reste  alors 
le  même , il  sera  démontré  que  l’abdomen  ne  con- 
tient pas  de  liquide;  si  la  résonnance  , au  con- 
traire, devient  ascitique,  il  y aura  une  substance 
fluide  dans  l’intérieur  même  de  la  cavité  péri- 
tonéale. 
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Je  n’ai  que  des  faits  cadavériques  à citer  au  sujet 
de  l’accumulation  de  gaz  dans  la  cavité  du  péritoine. 

ire  Expérience.  Sur  un  cadavre  putréfié,  dont 
le  ventre  était  très-météorisé,  et  sur  lequel  l’épi- 
derme était  soulevé  par  une  sérosité  putride  , le 
sujet  étant  couché  sur  le  dos,  M.  Jules  de  Dervieu 
et  moi  nous  percutâmes  l’abdomen.  L’application 
très-superficielle  de  l’instrument  donna  partout  un 
son  encore  plus  tympanique  que  celui  de  l’estomac. 
Cette  résonnance  était  partout  égale,  même  sur  la 
région  du  foie  ; tandis  que  la  dépression  forte  des 
parois  donnait  des  différences  de  son  en  rapport 
avec  les  densités  et  les  capacités  diverses  des  vis- 
cères. À l’ouverture  des  parois,  il  s’échappa  de  la 
cavité  même  du  péritoine  une  énorme  quantité  de 
gaz  fétides.  Les  organes  avaient  des  rapports  qui  cor- 
respondaient aux  différences  de  son  que  le  plessi- 
mètre  fortement  appliqué  avait  fait  découvrir. 

2e  Expérience , Sur  un  cadavre  putréfié  et  dont 
l’abdomen  était  moins  distendu  que  dans  le  cas 
précédent,  nous  trouvâmes  les  mêmes  phénomènes, 
et  les  résultats  de  l’ouverture  cadavérique  furent 
les  mêmes,  seulement  il  y avait  un  épanchement 
de  gaz  moins  considérable  que  dans  le  sujet  de  l’ob- 
servation précédente. 

Le  même  fait  s’est  présenté  un  très-grand  nombre 
de  fois  à notre  observation  ; quelquefois  le  pneumo- 
abdomen  était  réuni  à l’ascite  : 

5e  Expérience . Sur  le  cadavre  d’ une  vieille  femme 
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dont  la  putréfaction  était  déjà  avancée  et  dont  le 
ventre  était  volumineux,  M.  Lambert  et  moi  nous 
obtînmes  de  la  percussion  abdominale  les  résultats 
suivans  : la  percussion  superficielle  des  régions  su- 
périeures de  l’abdomen  (le  corps  étant  couché  sur 
le  dos)  donna  un  son  tympanique  plus  clair  encore 
que  le  stomacal;  et  partout  la  résonnance  était  la 
même.  Lorsque  le  plessimètre  était  appliqué  avec 
plus  de  force,  on  trouvait  les  différences  de  son 
que  les  organes  présentent  dans  l’état  normal. 

Dans  les  flancs  et  tout-à-fait,  en  dehors  et  en  bas, 
le  son  ascitique  était  obtenu  ; la  couche  supérieure 
de  l’espace  où  il  se  trouvait  était  de  niveau.  La  ma- 
tité était  d’autant  plus  grande  qu’on  l’observait  sur 
des  points  plus  déclives.  Le  cadavre  étant  incliné  à 
droite,  le  son  ascitique  s’éleva  de  ce  côté  jusqu’à 
la  hauteur  de  Tombilic.  La  contre-expérience  à 
gauche  donna  un  résultat  du  même  genre.  Le  côté 
opposé  à l’épanchement  de  sérosité  fournissait  tou- 
jours une  résonnance  plus  claire  que  le  bruit  sto- 
macal. La  couche  de  niveau  donnait  un  bruit  hu- 
morique  très-prononcé.  On  admit,  d’après  ces  ca- 
ractères, qu’il  y avait  à la  fois  du  gaz  et  du  liquide 
dans  la  cavité  péritonéale. 

Corollaires  déduits  des  faits  précédens . , 

i°  Lorsque  l’abdomen  , même  sur  la  région  du 
foie,  fournira  parla  percussion  médiate  un  son  plus 
tympanique  que  celui  de  l’estomac;  lorsque  le  tim- 
bre sera  partout  égal  et  que  la  dépression  des  parois 
par  l’application  du  plessimètre  donnera  des  bruits  en 
rapport  avec  la  capacité  et  la  densité  connue  des  vis- 
cères , le  péritoine  contiendra  des  fluides  élastiques. 
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2°  Par  la  profondeur  à laquelle  il  faudra  porter 
l’instrument  pour  obtenir  des  sons  normaux  et  va- 
riés, on  jugera  de  la  quantité  des  gaz  épanchés. 

3°  Si  les  fluides  élastiques  sont  peu  abondans  , 
ce  sera  dans  les  parties  les  plus  élevées  de  l’abdo- 
men qu’il  faudra  les  rechercher. 

4°  Dans  le  cas  de  complication  d’ascite,  le  iluide 
se  comportera  comme  dans  l’hydropisie  simple , les 
gaz  et  les  viscères  comme  dans  le  pneumo-abdome  n 
sans  épanchement  liquide  : la  réunion  des  signes 
apprendra  la  coexistence  des  deux  lésions  physi- 
ques ; la  couche  de  niveau  de  l’ascite  fournira  un 
bruit  humorique  manifeste. 

Diagnostic . La  percussion  directe  de  l’abdomen, 
bien  que  l’on  s’en  servît  à peu  près  uniquement  pour 
juger  du  météorisme,  n’a  jamais  pu  faire  distinguer 
la  tympanite  intestinale  de  la  pneumatose  périto- 
néale. Elle  ne  peut  faii’e  connaître  le  siège  précis 
de  la  collection  gazeuse,  puisque  le  diagnostic  est 
fondé  sur  la  dépression  des  viscères  à l’aide  du 
plessimètre.  D’un  autre  côté , le  bruit  de  parche- 
min, indiqué  par  Laennec  dans  le  péritoine  récem- 
ment enflammé , dst  un  signe  de  peu  de  valeur.  La 
percussion  médiate  est  donc  à peu  près  ici  le  seul 
moyen  de  diagnostic  : ce  moyen  peut  être  précieux 
dans  le  cas  de  perforation  intestinale , car  il  peut 
démontrer,  d’une  part,  l’épanchement  de  gaz,  et 
de  l’autre , l’accumulation  des  liquides  dans  le  pé- 
ritoine. 
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ORGANES  ABDOMINAUX 

dont  le  tissu  est  dense. 


CHAPITRE  Ie*.  . 

MALADIES  DU  FOIE  DANS  LESQUELLES  LA  PERCUSSION 
MÉDIATE  PEUT  ÊTRE  UTILE. 

Article  ier.  De  la  disposition  physique  du  joie  dans 
l’état  normal  et  anormal. 

état  normal.  Le  foie  , situé  dans  la  région  hé- 
patique, s’étend  aussi  dans  la  région  hépato-gastri- 
que,  et  quelquefois  même  vers  la  stomacale.  Sa  face 
supérieure,  convexe,  s’élève  toujours  dans  la  région 
sous-hépatique,*  mais  elle  est  séparée  des  côtes  par 
le  diaphragme  et  par  une  portion  de  poumon  qui 
s’amincit  à mesure  qu’elle  devient  plus  inférieure  , 
de  sorte  que  le  foie , d’abord  placé  loin  des  côtes , 
n’en  est  ensuite  séparé  que  par  le  diaphragme. 

Dans  l’état  sain , l’organe  sécréteur  de  la  bile 
déborde  quelquefois  les  côtes  d’un  ou  de  deux  tra- 
vers de  doigts,  quoique  en  général  le  rebord  costal 
droit  se  rapporte  à la  limite  inférieure  du  viscère. 
Il  résulte  de  là  que  les  fausses  côtes  droites  et  les  par- 
ties mol  les  situées  dans  les  espaces  intercostaux  pro- 
tègent le  foie  en  haut  et  à droite,  tandis  que  les 
muscles  abdominaux  et  les  tégumens  sont  quelque- 
fois en  bas  les  seules  parties  qui  le  recouvrent.  Il 
n’est  protégé,  dans  la  région  hépato-gastrique,  que 
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par  les  parois  de  l’abdomen  et  par  l’appendice  xi- 
phoïde. 

La  situation  du  foie  varie  en  raison  de  la  forme 
du  thorax,  du  volume  qu’il  présente,  et  de  l’état  de 
réplétion  ou  de  vacuité  des  organes  voisins.  Quand 
la  poitrine  est  étroite,  lorsque  le  foie  est  volumi- 
neux, lorsque  l’estomac  est  distendu  par  une  grande 
quantité  d’alimens,  quand  les  intestins  contiennent 
beaucoup  de  fluides  élastiques,  l’organe  de  la  sécré- 
tion biliaire  s’élève  dans  la  région  sus-hépatique  et 
peut-être  aussi  dans  la  région  pulmonaire  droite. 

La  position  du  foie  est  modifiée  par  les  mouve- 
mens  de  la  respiration.  MM.  Baudran,  Condret  et 
moi  nous  avons  constaté , à l’aide  de  la  percussion 
médiate,  que  le  viscère  baissait  d’un  demi-pouce 
au-dessous  des  fausses  côtes  pendant  une  forte  inspi- 
ration. Il  m’a  semblé  , d’après  plusieurs  expéri- 
mentations sur  le  vivant,  que  le  foie  varie  peu  de 
position  et  de  rapports  suivant  que  l’on  se  tient 
debout,  assis,  couché  sur  l’un  ou  l’autre  côté,  ou 
dans  la  supination.  Il  n’en  est  pas  tout-à-fait  ainsi 
sur  le  cadavre  : cet  organe  s’abaisse  peu  dans  la  po- 
sition verticale , mais  il  se  porte  à droite  si  le  corps 
est  couché  dans  ce  dernier  sens,  et  s’abaisse  sur  le 
côté  gauche  si  le  corps  porte  sur  ce  côté.  La  raison 
de  cette  différence,  si  elle  est  aussi  réelle  que  je  le 
pense , viendrait  de  l’action  du  diaphragme  et  des 
muscles  abdominaux  pendant  ia  vie,  et  de  leur  flac- 
cidité après  la  mort. 

Les  dimensions  du  foie  sont  très-variables  suivant 
les  âges,  les  individus.  Meckel,  chez  l’adulte,  lui 
donne  seulement , à droite,  deux  pouces  de  hau- 
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teur.  Je  suis  loin  d’admettre  cette  assertion  comme 
démontrée  : mesuré  sur  un  grand  nombre  de  sujets 
qui  paraissaient  sains,  ce  viscère  a offert  en  général 
de  deux  pouces  et  demi  a trois  pouces  de  hauteur 
vers  la  partie  la  plus  antérieure  de  la  région  hépa- 
tique; quatre  pouces,  plus  en  dehors,  et  de  quatre 
à cinq  pouces  sur  la  région  hépatique  latérale.  On 
se  rend  facilement  compte  de  ces  différences  entre 
les  résultats  de  Meckel  et  les  miens  : cet  anatomiste 
mesurait  la  distance  qui  sépare  la  face  inférieure  du 
foie  de  la  supérieure;  taudis  que,  pour  appécier 
la  hauteur  du  viscère,  j’étudie  cet  organe  en  con- 
tact avec  les  côtes.  Concave  en  bas,  convexe  en  haut, 
le  foie  descend  plus  vers  son  bord  antérieur  que  vers 
sa  partie  moyenne;  de  là  vient  que,  mesuré  sur  le 
vivant  ou  à l’extérieur  du  cadavre,  il  a la  dimension 
que  je  lui  assigne  : du  reste,  de  quelque  manière 
qu’on  apprécie  le  volume  de  cette  glande,  elle  me 
• parait  avoir  à droite  plus  de  deux  pouces  d’épaisseur. 
Le  foie  diminue  à mesure  qu’il  se  porte  à gauche  et 
finit  vers  ce  point  par  une  lame  mince.  Son  diamètre 
transversal  est  de  dix  à douze  pouces,  l’antéro-pos- 
térieur est  de  six  à sept  (Meckel).  Ce  qu’il  importe 
ici  d’examiner , c’est  que  la  glande  biliaire  s’étend 
de  la  région  hépatique  latérale  jusqu’à  la  partie  de 
la  région  stomacale  voisine  de  l’hépato-gastrique , 
et  qu’elle  se  trouve  occuper  ainsi  la  partie  supérieure 
de  l’espace  désigné  vulgairement  sous  le  nom  d’épi- 
gastre. 

La  densité  du  foie  est  très-grande  et  à peu  près 
partout  la  même  ; et  cela  est  d’autant  plus  impor- 
tant sous  le  l’apport  de  la  percussion  médiate , que 
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les  poumons,  situés  au  dessus,  sont  très-légers;  que 
leur  tissu  rare  contient  beaucoup  d’air  ; que  l’esto- 
mac et  les  intestins,  situés  au  dessous,  forment  des  ca- 
vités spacieuses  distendues  par  des  fluides  élastiques. 

état  anormal.  Dans  l’état  anormal,  chez  l’adulte, 
la  situation  du  foie  peut  varier  par  des  causes  ana- 
logues a celles  qui  déterminent  ces  variations  dans 
l’état  normal  : une  pleurésie,  un  pneumo-thorax  , 
porteront  le  foie  en  bas;  une  ascite,  une  tympa- 
nite  péritonéale,  des  tumeurs,  des  dilatations  des 
viscères , le  feront  remonter  plus  ou  moins  vers  le 
thorax.  Il  est  des  cas  dans  lesquels  il  peut  remplir 
une  très-grande  partie  de  la  cavité  droite  de  la  poi- 
trine, et  d’autres  fois  il  peut  descendre  jusqu’à  la 
crête  iliaque  : certaines  causes  de  ce  genre  peuvent 
aussi  le  faire  porter  à droite  ou  à gauche.  Son  in- 
version latérale  a été  observée  dans  le  cas  de  trans- 
position générale  des  viscères. 

Les  dimensions  du  foie  malade  peuvent  infi- 
niment varier.  L’hypertrophie  a lieu  dans  les  con- 
gestions, dans  les  inflammations  et  dai\s  plusieurs 
altérations  organiques  de  ce  viscère  : il  suffit  même 
d’un  régime  succulent  joint  au  repos  et  à l’obscurité 
pour  lui  faire  acquérir,  chez  les  animaux,  un  énorme 
volume  , fait  qui  n’est  pas  à négliger  dans  la  théra- 
peutique des  maladies  du  foie.  Ce  volume  peut  être 
double  ou  triple  de  ce  qu’il  est  dans  l’état  normal,  et 
peut-être  même  davantage.  Le  foie  offre  quelquefois 
six  pouces  de  hauteur  en  avant,  huit  sur  le  côté , et 
de  neuf  à douze  en  arrière.  L’atrophie  s’observe  fré- 
quemment ; et  dans  ce  cas  il  peut  y avoir  hyper- 
trophie de  l’une  des  substances  et  atrophie  de  l’autre, 
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ou  bien  toutes  deux  sont  également  atrophiées  ou 
dégénérées.  Ce  viscère,  dont  les  maladies  ont  été 
si  bien  étudiées  par  MM.  Portai  et  Andral,  peut 
diminuer  beaucoup  de  volume  et  être  réduit  à une 
lame  mince  ; un  des  lobes  de  l’organe  peut  être 
hypertrophié,  l’autre  étant  atrophié;  des  tumeurs 
variées  sont  susceptibles  de  se  développer  sur  ses 
surfaces.  Ces  altérations  dans  le  volume  du  foie  en 
font  varier  la  situation.  Le  viscère  déborde  plus  ou 
moins  le  rebord  costal  et  le  niveau  de  la  poitrine  , 
suivant  qu’il  est  plus  ou  moins  gros.  Toutefois  il  ar- 
rive fréquemment  que  des  foies  très-volumineux, 
s’élevant  beaucoup  vers  le  thorax , dépassent  a 
peine  les  côtes;  et  que  d’autres , dans  le  même  cas, 
s’élèvent  peu  vers  la  poitrine  et  s’étendent  beau- 
coup vers  l’abdomen. 

La  densité  du  foie  varie  , dans  l’état  anormal , du 
plus  au  moins.  Le  plus  se  rencontre  dans  les  carci- 
nomes, le  squirrhe;  le  moins  dans  les  ramollisse-^ 
mens,  les  abcès.  Il  peut  arriver  qu’un  des  points 
de  f organe  étant  induré,  l’autre  soit  ramolli  ; c’est 
ce  qui  a lieu  dans  différentes  dégénérescences  de 
ce  viscère.  Les  abcès  hépatiques  peuvent  s’ouvrir 
dans  le  péritoine , dans  les  poumons , dans  l’esto- 
mac et  dans  le  tube  intestinal. 

Je  passe  sous  silence  les  autres  altérations  du 
foie,  qui  n’ont  point  de  rapport  immédiat  avec 
mon  sujet. 
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Art.  11.  Résultats  de  la  percussion  médiate  du  Joie 
dans  Vétat  normal  et  anormal. 

f 

Expériences  cadavériques . 

Des  nombreuses  expériences  qui  ont  été  faites 
pour  apprécier  la  situation,  la  dimension,  le  vo- 
lume, les  rapports  du  foie,  avant  l’ouverture  des  ca- 
davres , je  me  bornerai  à citer  les  suivantes. 

ire  Expérience.  Sur  un  cadavre  très-maigre,  la  per- 
cussion médiate  de  la  région  sus-hépatique  donnait 
un  son  pulmonal  en  haut , qui  inférieurement  était 
remplacé  par  un  bruit  jécoral.  Mais , entre  ces  deux 
résonnances,  il  y avait  un  décroissement  successif; 
de  sorte  que  le  timbre  jécoral  était  d’autant  plus 
manifeste,  qu’il  était  plus  inférieurement  examiné. 
Ce  son  était  remplacé  , au  niveau  du  rebord  des 
côtes  , par  une  résonnance  stomacale.  On  sentait  la 
matité  du  foie  dans  la  région  hépato-gastrique , et 
cette  matité  s’étendait  jusqu’au  point  où  existait  le 
son  obscur  du  coeur.  L’espace  dont  il  s’agit , me- 
suré de  haut  en  bas , avait  dans  la  région  hépaio- 
gastrique  et  tout-à-fait  à gauche,  deux  pouces  et 
demi  ; dans  les  régions  hépatique  et  sus-hépatique 
trois  pouces  ; et  quatre  pouces  dans  la  région  hé- 
patique latérale.  Des  ponctions  furent  pratiquées 
avec  des  carrelets  sur  les  points  où  le  son  jécoral 
cessait  : a l’autopsie,  le  foie  se  trouva  exactement 
circonscrit  par  les  aiguilles  , entre  lesquelles  il  se 
trouva  placé  , et  qui  avaient  effleuré  ses  bords.  L’or- 
gane avait  un  volume  ordinaire,  et  n’offrait  pas  d’in- 
dice de  maladie. 
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2e  Expérience.  Sur  un  cadavre  d’un  embonpoint 
remarquable , M.  Jules  deDervieu,  plusieurs  élèves 
et  moi  ndus  obtînmes  de  la  percussion  médiate  des 
résultats  analogues  à ceux  de  la  précédente  obser- 
vation. Ici  l’organe  dépassait  de  deux  pouces  le  re- 
bord cosial,  et  s’étendait  aussi  dans  l’épigastre,  mais 
il  s’élevait  peu  vers  le  thorax.  Une  incision  super- 
ficielle, faite  sur  les  tégumens  et  tracée  d’après  les 
différences  de  son , circonscrivait  un  espace  qui 
correspondait  à la  forme  ordinaire  du  foie.  Une 
petite  incision  profonde  fut  pratiquée  sur  les  parois 
abdominales,  au  niveau  du  rebord  supérieur  du 
viscère,  et  une  autre  fut  faite  sur  son  bord  infé- 
rieur. Elles  permirent  d’introduire  le  doigt,  et  prou- 
vèrent que  l’on  avait  exactement  limité  les  rebords 
de  l’organe  hépatique.  La  dimension  de  celui-ci 
était  la  même  que  dans  le  cas  précédent.  A l’au- 
topsie cadavérique,  le  foie  avait  le  volume  qu’on 
lui  avait  assigné  a l’extérieur,  et  sa  forme  était  ab- 
solument celle  de  l’espace  circonscrit  par  l’incision 
superficielle  que  l’on  avait  faite. 

5e Expérience . Sur  un  cadavre  maigre,  la  percus- 
sion médiate,  pratiquée  depuis  la  quatrième  côte  jus- 
qu’à la  huitième,  donna  lieu  à un  son  jécoral  très- 
pur.  Au  dessus  de  cet  espace  se  rencontrait  le  son 
pulmonal,  et  au-dessous  la  résonnance  stomacale 
sur  quelques  points,  et  le  timbre  intestinal  sur  d’au- 
tres. Une  incision  superficielle  marqua  le  point  où 
l’on  croyait  que  finissait  le  rebord  du  foie.  Une  pi- 
qûre profonde  fut  pratiquée  à six  lignes  au  dessus  de 
cette  solution  de  continuité.  A l’ouverture,  la  dis- 
tance entre  l’incision  superficielle  et  la  piqûre  fut 
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la  même  que  celle  qui  existait  entre  le  rebord  du 
foie  et  la  petite  blessure  qu’on  y avait  faite  (M.  le 
professeur  Fouquier,  MM.  Gerdy,  Dalmas); 

4e  Expérience.  Sur  le  cadavre  d une  femme  dont 
les  poumons  présentaient  inférieurement  un  son 
normal^  MM.  Van  Puyfelick,  de  Valletti,  plusieurs 
élèves  et  moi  nous  obtînmes , par  la  percussion 
médiate  du  foie,  des  résultats  analogues  à ceux  qui 
ont  été  consignés  dans  les  deux  expériences  précé- 
dentes. Seulement  le  foie  paraissait  s’élever  plus 
haut  vers  le  thorax,  et  était  à un  pouce  au  dessus 
du  rebord  costal  (beaucoup  de  gaz  étaient  contenus 
dans  les  intestins).  Les  dimensions  du  viscère  étaient 
les  mêmes  que  dans  les  cas  précédens.  Des  carrelets 
furent  implantés  de  la  même  manière  : à l’autop- 
sie, ils  circonscrivaient  exactement  le  foie. 

5e  Expérience.  La  percussion  médiate  fut  prati- 
quée sur  un  cadavre  dont  l’embonpoint  était  mé  - 
diocre.  Elle  donna  dans  plus  de  la  moitié  inférieure 
des  régions  pulmonaires  antérieure  et  latérale  droite 
un  son  jécoral  très-prononcé,  qui  s’étendait  dans 
les  régions  sus-hépatique  et  hépatique  jusqu’au  re- 
bord costal,  et  qui  ne  dépassait  pas  celui-ci.  La 
partie  supérieure  de  l’espace  ou  ce  son  était  ob- 
tenu donnait  les  nuances  de  son  qu’on  obtient 
d’ordinaire  sur  les  points  où  finit  le  poumon  et  où 
commence  le  foie.  Partout  ailleurs  le  son  jécoral 
était  très-mat  : cette  matité  avait  le  même  timbre 
depuis  le  point  où  elle" commençait  jusqu’au  rebord 
des  cotes;  elle  était  plus  marquée  que  cela  n’a  lieu 
dans  l’engouement  et  la  pneumonie,  et  même  que 
dans  les  tubercules  pulmonaires.  La  résonnance  ne 
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variait  pas  en  raison  des  diverses  positions  du  sujet  ; 
il  ne  s’agissait  donc  pas  d’un  épanchement  libre 
dans  la  cavité  de  la  plèvre  droite.  Le  son  mat  qui  se 
faisait  entendre  dans  une  étendue  de  sept  à huit 
pouces  en  avant , de  dix  pouces  sur  le  côté , devait  se 
rapporter  au  foie.  Cela  devait  avoird’autant  plus  lieu 
que  les  points  oii  les  sons  pulmonal  en  haut  et  sto- 
macal ou  intestinal  en  bas , limitaient  l’organe , 
circonscrivaient  un  espace  dont  la  forme  était  tout- 
à-fait  analogue  à celle  du  foie.  Il  en  aurait  été  diffi- 
cilement ainsi  dans  le  cas  d’une  tumeur  développée 
à l’une  des  deux  surfaces  de  l’organe  sécréteur  de  la 
bile.  M.  Jules  de  Dervieu  admit  le  même  diagnos- 
tic que  moi , et  ce  diagnostic  paraissait  très-hasardé 
à plusieurs  élèves.  L’épreuve  des  carrelets  fut  ten- 
tée, et,  à l’ouverture,  le  foie  était  embrassé  par 
les  aiguilles  et  avait  le  volume  annoncé.  La  plèvre 
et  le  poumon  étaient  sains. 

Sur  plusieurs  cadavres,  nous  avons  trouvé  le  foie 
d’un  pouce  ou  d’un  pouce  et  demi  moins  volumi- 
neux que  dans  l’état  normal.  Les  expérimentations 
précédentes  ont  prouvé  que  le  foie  avait  été  bien 
mesuré  avant  l’ouverture. 

Sur  tous  les  sujets  dont  nous  avons  exploré  ré- 
cemment le  foie,  la  percussion  très-légère  du  tho- 
rax sur  les  points  où  le  poumon  recouvre  cet 
organe  donnait  un  son  pulmonal;  mais  en  ap- 
puyant davantage  le  plessimètre  et  en  frappant 
avec  plus  de  force,  on  obtenait  une  matité  de  son 
qui  correspondait  a la  présence  profonde  du  foie  : 
le  degré  du  son  mat  était  en  rapport  avec  l’épaisseur 
de  la  lame  pulmonaire  interposée.  Quelque  légère 
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que  fut  la  percussion  , le  son  était  toujours  complète- 
ment jécoral  lorsque  le  foie  était  en  contact  immédiat 
avec  les  parois.  Sur  les  points  où  ce  viscère  devenait 
plus  mince,  et  sur  lesquels  l’estomac  et  les  intestins 
n’étaient  plus  recouverts  par  une  épaisseur  consi- 
dérable de  l’organe  hépatique,  une  percussion  très- 
légère  donnait  un  son  très-mat  ; mais  si  elle  était 
plus  forte , un  son  tympanique  éloigné  se  faisait  en- 
tendre. Ce  dernier  bruit  devenait  plus  sensible  à 
mesure  que  le  plessimètre  descendait  ; enfin  le  son 
jécoral  disparaissait  tout-à-coup  d’une  manière 
complète,  et  était  remplacé  par  le  bruit  tympani- 
que pur,  obtenu  sur  ce  point  par  la  percussion  la 
plus  légère  : cela  avait  lieu  au  moment  où  des  por- 
tions du  tube  digestif  touchaient  immédiatement 
aux  parois. 

Il  faut,  dans  l’estimation  du  bord  inférieur  du 
foie,  tenir  compte  de  l’influence  que  peut  avoir  sur 
la  production  du  son  mat  le  rebord  cartilagineux 
des  côtes.  Un  examen  superficiel  pourrait  faire  croire 
que  le  foie  cesse  au  niveau  de  ce  rebord , tandis 
qu’il  descend  plus  bas.  Cette  méprise  ne  m’est  pas 
arrivée,  mais  elle  est  possible;  et,  pour  l’éviter , il 
suffit , je  crois , d’avertir  qu’elle  peut  avoir  lieu. 

Expériences  sur  le  vivant. 

Sur  un  très-grand  nombre  d’individus  sains  ou 
malades , affectés  de  lésions  du  foie  ou  d’autres  or- 
ganes, des  recherches  multipliées  ont  été  faites,  et 
il  a été  possible  de  mesurer  le  foie  pendant  la  vie, 
comme  il  avait  été  facile  de  le  faire  après  la  mort.  Je 
ne  citerai  pas  tous  ces  faits,  dont  l’exposé  en  détail  se- 
rait fastidieux;  je  dirai  seulement  que,  dans  l’état 
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sain,  le  son  mat  du  foie  correspondait  à la  dimension 
trouvée  sur  le  cadavre  (yoy.  p.  igi);que  chezdes  in- 
dividus qui  ne  paraissaient  pas  souffrir  de  cet  organe, 
il  était  quelquefois  au  dessus  ou  au  dessous  de  cette 
dimension.  J'ajouterai  que  dans  des  cas  de  conges- 
tion sanguine  du  foie,  d’hépatite  ou  d’ictère  , le  vo- 
lume du  viscère  était  augmenté  d’un  , de  deux  ou  de 
trois  pouces  dans  le  diamètre  mesuré  de  haut  en  bas  ; 
que  lors  d’une  amélioration  dans  l’état  du  malade, 
on  pouvait  suivre  la  diminution  graduée  du  volume 
de  la  glande.  Je  dirai  encore  que,  dans  les  lésions 
organiques  du  foie,  l’hypertrophie  était  quelque- 
fois portée  très-loin  , et  qu’il  en  était  ainsi  de  l’atro- 
phie; que  celle-ci  était  très-manifeste  chez  plusieurs 
sujets.  J’ajouterai  que  ces  faits  reconnus  sur  le  vi- 
vant ont  eu  quelquefois  leur  sanction  par  l’ouver- 
ture cadavérique.  Je  dirai  enfin  que  dans  les  cas  où 
il  n’en  était  pas  ainsi,  l’analogie  entre  les  résultats 
obtenus  pendant  la  vie  et  les  faits  recueillis  sur  des 
cadavres  ne  permettait  pas  de  révoquer  en  doute  la 
certitude  du  diagnostic  qui  avait  été  établi  sur  le 
volume  de  l’organe  sécréteur  de  la  bile. 

Parmides  faits  observés  sur  le  vivant,  je  me  bor- 
nerai à citer  le  suivant  que  je  dois  à M.  le  docteur 
Serres.  Un  homme  était  atteint  depuis  plusieurs 
jours  d’une  douleur  vive  dans  le  côté  droit,  accom- 
pagnée de  fièvre  et  d’ictère.  M.  Serres  et  moi , 
nous  mesurâmes  conjointement  le  foie  de  cet  indi- 
vidu à l’aide  de  la  percussion  médiate.  L’organe, 
au  niveau  du  rebord  costal,  avait  sept  pouces  de 
haut  en  bas  ; sa  dimension  , un  peu  plus  en  dehors, 
était  de  huit  ponces , et  tout-à-fait  à droite,  de  neuf 
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pouces.  La  palpation  11e  donnait  point  de  résultats 
saillans.  M.  le  docteur  Serres  combattit  l’hépatite 
par  une  médication  antiphlogistique;  et  le  foie.,  me- 
suré huit  jours  après,  et  qui  n’était  plus  doulou- 
reux, avait  les  dimensions  de  l’état  normal  ( voyez 
pag.  191).  J’ai  recueilli  plusieurs  observations  sem- 
blables dans  les  autres  hôpitaux. 

Je  n’ai  point  de  faits  relatifs  aux  altérations  de 
densité  survenues  dans  le  foie.  L’analogie  porte  à 
croire  que,  sur  les  points  où  son  tissu  serait  partiel- 
lement endurci,  le  son  serait  plus  sec  que  sur  ceux 
où  ce  tissu  serait  moins  dense  : j’attache  du  reste 
peu  de  prix  à cette  conjecture. 

Corollaires  déduits  des  jaits  précédens. 

i°  Sur  le  vivant  comme  sur  le  cadavre,  la  per- 
cussion médiate  fait  bien  juger  de  la  position  et  du 
volume  du  foie  : la  forme  des  bords  supérieur  et 
inférieur  de  l’organe  peut  être  dessinée  à l’extérieur, 
à l’aide  des  différences  de  son  qu’on  obtient. 

20  Un  son  très-mat,  moins  obscur  que  celui  de  la 
cuisse,  correspond  à l’organe  hépatique.  Au  dessus 
du  point  où  cette  matité  a lieu  commence  le  bruit 
pulmonal , d’abord  faible , puis  plus  fort  ( à mesure 
qu’une  couche  de  poumon,  qui  se  trouve  située  en- 
tre les  côtes  et  le  viscère,  devient  plus  épaisse); 
puis  tout-à-fait  pur,  lorsque  le  foie  a complète- 
ment cessé  d’être  en  rapport  avec  les  points  per- 
cutés. 

5°  Une  percussion  légère  fait  reconnaître  parle  son 
pulmonal  la  présence  du  poumon  sur  les  points  qui 
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recouvrent  le  foie.  Une  percussion  fortesurle  même 
point  fait  juger,  par  le  son  jécoral,  que  l’organe  hé- 
patique correspond  profondément  à ce  point. 

4°  Une  percussion  légère  fait  apprécier , par  le 
son  jécoral,  la  présence  du  foie  recouvrant  l’esto- 
mac et  les  intestins.  Une  percussion  plus  forte  peut 
faire  reconnaître,  par  le  son  tympanique  profond 
qu’elle  détermine,  que  des  organes  creux  et  rem- 
plis de  gaz  sont  situés  derrière  lui. 

5°  L’intensité  des  sons  pulmonal,  jécoral,  intes- 
tinal ou  stomacal , le  degré  de  percussion  nécessaire 
pour  les  obtenir,  pourront  rendre  raison  de  l’épais- 
seur du  poumon  recouvrant  le  foie,  ou  du  volume 
de  la  portion  de  cet  organe  superposée  à l’estomac 
ou  aux  intestins. 

6°  L’étendue  de  l’espace  où  le  son  jécoral  se  fait 
entendre  dans  l’état  sain  est  en  général  de  deux 
pouces  tout-à-fait  à gauche , de  deux  pouces  et  demi 
au  niveau  du  rebord  costal,  de  trois  pouces  dans 
les  régions  hépatique  et  sus-hépatique  , et  de  quatre 
pouces  dans  la  région  hépatique  latérale. 

7°  L’hypertrophie  du  foie  se  mesure,  sur  le  ca- 
davre comme  sur  le  vivant,  par  l’extension  du  son 
jécoral,  a un  pouce,  deux  pouces,  trois  pouces  de 
plus  que  dans  l’état  normal. 

8°  L’atrophie  se  reconnaît  par  des  résultats  in- 
verses. 

9°  Dans  la  congestion  sanguine  ou  l’inflamma- 
tion du  foie,  on  peut  suivre,  par  la  percussion  mé- 
diate, l’augmentation  ou  la  diminution  successive 
de  son  volume. 

io°  Des  prolongemens  anormaux  du  foie  pour- 
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ront  être  bien  détermines  par  ia  percussion  médiate, 
puisqu’on  peut  limiter  le  bord  inférieur  de  For- 
cane. 

Art.  iii.  Appréciation  du  volume  du  foie  dans  les 
maladies  des  organes  thoraciques . 

A.  Hydro-thorax. 

L'existence  d’un  épanchement  pleurétique  n’em- 
pêche pas  de  mesurer  exactement  le  foie  à l’aide  de 
la  percussion  médiate.  Je  possède  plusieurs  faits 
d’hydro-thorax  artificiel,  dans  lesquels  on  parvint 
facilement  à reconnaître  le  volume  de  l’organe  sé- 
créteur de  la  bile  : cependant  deux  ou  trois  pintes 
d’eau  avaient  été  injectées  dans  la  cavité  de  la  plèvre 
(voyez  une  observation  de  ce  genre  à l’article  pleu- 
résie).  Je  ne  citerai  que  le  fait  suivant,  qui  me  pa- 
raît plus  intéressant,  parce  qu’il  se  rapporte  à un 
hydro-thorax  naturel. 

6e  Expérience.  Sur  un  cadavre  assez  gras  et  dont  la 
putréfaction  était  peu  avancée,  le  plessimètre  fit 
reconnaîtreà  droite  un  épanchement  pleurétique. 
Son  assez  mat  à la  partie  déclive,  couche  inférieure 
de  niveau,  variation  dece  niveau  en  raison  de  l’atti- 
tude du  sujet,  tels  étaient  les  caractères  qui  ne  lais- 
saient pas  de  doutes  sur  l’existence  de  l’hydro-tho- 
rax.  La  partie  antérieure  de  la  poitrine  ( supérieure 
alors,  parce  que  le  sujet  était  couché  sur  le  dos), 
donnait  un  son  pulmonal,  auquel  succédait,  dans  la 
région  sus-hépatique,  la  matité  du  foie.  Celle-ci , 
d’abord  profonde , devenait  de  plus  en  plus  superfi- 
cielle a mesure  qu’on  descendait  vers  l’abdomen , et 
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cessait  d’une  manière  brusque  dans  la  région  hépati- 
que, pour  faire  place  au  bruit  tympanique  propre  à 
l’estomac  et  aux  intestins.  On  mesura  la  largeur  de 
l’espace  où  le  son  jécoral  se  faisait  entendre  : elle 
correspondait  à la  dimension  normale  du  foie.  Des 
carrelets  furent  enfoncés  au  dessus  et  au  dessous  de 
ce  viscère.  Le  cadavre  étant  ensuite  couché  sur  le 
ventre , le  son  devint  plus  clair  en  arrière , et  l’on  put 
mesurer  vers  ce  point  levolume  de  l’organe  sécréteur 
de  la  bile.  Des  carrelets  furent  également  intro- 
duits pour  limiter  postérieurement  les  bords  de 
l’organe.  Il  était  bien  manifeste,  quelle  que  fût  la 
position  du  cadavre , que  le  son  du  foie  était  beau- 
coup plus  mat  que  celui  de  l’épanchement;  et  mal- 
gré la  présence  du  liquide , on  pouvait  reconnaître 
les  points  où  la  glande  biliaire  commençait  à cor- 
respondre. Lors  de  l’ouverture , on  trouva  près  d’une 
pinte  de  sérosité  libre  dans  la  cavité  pleurale.  Les 
carrelets  avaient  exactement  limité  le  volume  du 
foie  (Lambert,  Guyon). 

B.  Infiltration  cadavérique  du  poumon. 

Un  grand  nombre  de  sujets  sur  lesquels  nous 
avons  limité  le  foie  présentaient  un  engouement 
remarquable  des  parties  du  poumon  droit  voisines 
de  l’organe  hépatique.  Le  son  jécoral  était,  par  sa 
très -grande  matité,  distinct  de  l’engouement, 
quoique  celui-ci  donnât,  lieu  à une  résonnance 
beaucoup  moins  claire  que  celle  qui,  dans  l’état  nor- 
mal , est  fournie  par  la  percussion  médiate  du  pou- 
mon. La  limitation  du  foie  par  des  carrelets  ne  fut 
pas  moins  exacte  ici  que  dans  les  cas  précédens. 
. L’engouement  avait  été  reconnu  avant  l’ouverture 


-*2o4  appréciation  du  volume  du  foie 
à l aide  des  signes  établis  , pag.  1 13  (Van  Puyfelick  x 
Maclougling , Grégory,  Harisson  , Jules  deDervieu). 

C.  Pneumonie.  — Tubercules . 

Des  considérations  analogues  sont  applicables  au 
premier  degré  de  la  pneumonie,  lorsqu’elle  a son 
siège  dans  le  lobe  inférieur  du  poumon  et  sur  les 
points  qui  ne  sont  séparés  du  foie  que  parla  plèvre  et 
le  diaphragme.  Je  possède  plusieurs  faits  qui  ne  se- 
raient qu’une  répétition  des  précédens,  car  on  sait 
qu’il  est  impossible  de  distinguer  par  la  densité  l’en- 
gouement cadavérique  du  premier  degré  de  l’in- 
flammation ( voyez  page  n5).  Dans  des  poumons 
qui  présentaient  les  caractères  des  pneumonies  au 
2e  et  au  3e  degré,  et  dans  d’autres  qui  contenaient 
des  tubercules  séparés  par  un  tissu  pneumoni- 
que induré,  il  y avait  encore  des  différences  de  son 
très-notables  entre  le  poumon  et  le  foie.  Il  a même 
été  possible,  dans  des  cas  semblables,  de  limiter  avec 
des  carrelets  la  dimension  de  ce  dernier  organe.  S’il 
arrivait  cependant  que  l’hépatisation  fût  portée  au 
point  d’obstruer  tous  les  rameaux  bronchiques,  ou 
qu’une  production  organique  tout-à-fait  dense  cor- 
respondit au  foie,  il  est  présumable  que  par  en  haut 
on  ne  pourrait  limiter  celui-ci.  Toutefois  il  serait  en 
core  possible  de  distinguer  du  foie  une  tunleur  située 
au  dessus  de  lui , et  qui  serait  superficiellement  pla- 
cée : on  ne  trouverait  plus  alors,  par  la  percussion 
légère,  le  son  pulmonal  qui  a lieu  sur  le  point  où  une 
lame  du  poumon  recouvre  encore  le  foie  qui  s’élève 
au  dessus  d’elle  (voyez  pages  200  et  201)  ; il  n’y  au- 
rait plus  cette  nuance  décroissante  observée  lors 
d’une  percussion  forte;  enfin  la  forme  de  l’espace 
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où  le  son  mat  serait  obtenu  ne  correspondrait  plus 
a la  configuration  ordinaire  du  foie.  On  pourrait 
en  dire  autant  d’une  pleurésie  diaphragmatique 
circonscrite.  S’il  arrivait  enfin  qu’une  tumeur  si- 
tuée au  dessus  du  foie,  ou  qu’une  portion  du  pou- 
mon indurée , fussent  de  toutes  parts  environnées 
par  un  tissu  pulmonaire  sain,  la  limitation  du  bord 
du  foie  serait  aussi  facile  que  dans  le  cas  ou  ces 
lésions  n’existeraient  pas. 

Corollaires . , 

i°  Un  épanchement  pleurétique,  l’engouement, 
la  pneumonie  , etc. , ayant  leur  siège  dans  le 
poumon  droit,  n’empêchent  pas  toujours  de  me- 
surer le  volume  du  foie. 

2°  Le  changement  de  position  du  sujet  fait  varier 
le  siège  du  liquide,  lorsque  celui-ci  est  libre  dans  la 
cavité  de  la  plèvre  (p.  77  et  78).  Ce  changement  influe 
a peine  sur  la  situation  du  foie.  Il  est  donc  possible  , 
en  plaçant  le  malade  dans  des  positions  différentes , 
d’obtenir  des  signes  plessimétriques  évidens  et  pro- 
pres à faire  distinguer  l’organe  hépatique  d’un 
épanchement  pleurétique. 

5°  Les  portions  du  poumon  engoué  situées  au 
dessus  du  foie  présentent  une  matité  bien  moins 
grande  que  ce  viscère. 

4°  Des  considérations  du  même  genre  sont  appli- 
cables au  premier  et  quelquefois  au  deuxième  et  au 
troisième  degré  de  la  pneumonie. 
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Art.  iv.  Appréciation  du  volume  dujôie  dans  les 

maladies  du  péritoine. 

7e  Expérience.  Sur  un  cadavre  maigre , on  fit  une 
injection  de  six  litres  d’eau  dans  l’abdomen  , 011  ob- 
tint les  résultats  ordinaires  de  l’ascite,  et  le  son  du 
liquide  était  loin  d’être  complètement  mat  O11  ob- 
servait dans  les  régions  hépatiques  une  matité  re- 
marquable, et  ce  son  paraissait  déborder  de  trois 
pouces  le  rebord  cartilagineux  des  fausses  côtes.  On 
marqua  par  une  incision  superficielle  les  points  où 
les  différences  de  sonoréité  étaient  obtenues.  La 
même  expérience  faite  pour  reconnaître  le  point  où 
le  foie  se  termine  supérieurement,  le  fit  très-bien 
apprécier  : l’organe  excédait  de  deux  pouces  ses  di- 
mensions normales.  L’autopsie  cadavérique  con- 
firma pleinement  le  diagnostic  qui  avait  été  porté  re- 
lativement à la  situation  et  au  volume  du  foie.  Le 
doigt,  glissé  dans  une  petite  incision  faite  à l’abdo- 
men et  au  thorax  , fit  trouver  en  effet  l’organe  sur  le 
lieu  indiqué  avant  l’ouverture  (Lisfranc,  Foderiî, 
E.  Margot, Pinchon). 

8e  Expérience.  Au  mois  d’août  1 826,  et  sur  un  ca- 
davre dans  l’abdomen  duquel  MM.  Andral , Foderà , 
Jules  de  Dervieu  et  moi  nous  avions  injecté  cinq  ou 
six  pintes  d’eau  , la  place  occupée  par  le  viscère  fut 
reconnue  avec  la  même  exactitude.  LTne  incision 
profonde  tomba  directement  sur  le  bord  inférieur 
de  l’organe. 

Expérience.  Le  cadavre  d’une  vieille  femme 
très-crasse,  couché  sur  le  dos,  offrait  une  énorme 
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infiltration.  Les  parois  de  la  poitrine  et  de  l’abdomen 
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avaient  près  de  deux  pouces  d’épaisseur.  Le  ventre 
était  très-tendu,  et  sa  forme  était  celle  qu’il  offre 
ordinairement  dans  l’ascite.  La  fluctuation  y était 
nulle  ; ce  que  nous  attribuâmes  à l’extrême  infil- 
tration des  parois.  La  percussion  médiate  donna 
évidemment  la  preuve  de  l’existence  d’un  épanche- 
ment libre  dans  la  cavité  du  péritoine.  Le  tissu 
cellulaire  sous-cutané  , déprimé  par  le  plessi- 
mètre  , permettait  à l’instrument  de  donner  des  in- 
dices précis  sur  la  hauteur  du  liquide  et  même  sur 
le  volume  du  foie.  Au  dessous  du  niveau  de  l’épan- 
chement , on  obtenait , dans  la  région  sous-hépa- 
tique, le  son  jécoral.  Ce  bruit  se  terminait  d’une 
manière  très-évidente  un  peu  au  dessus  du  rebord 
cartilagineux  des  côtes,  et  était  remplacé  par  le  son 
ascitique.  Cela  avait  surtout  lieu  lorsque  le  corps 
du  sujet  était  incliné  sur  le  côté  droit  : le  foie,  comme 
plus  lourd  que  le  liquide,  était,  dans  cette  position, 
en  contact  immédiat  avec  les  parois  abdominales.  Si 
le  sujet  était  couché  sur  le  dos , il  fallait  déprimer 
les  parois  du  thorax  avec  le  plessimètre , et  percuter 
ensuite,  pour  apprécier  les  différences  de  son.  Une 
couche  remarquable  de  liquide  se  trouvant,  en  effet, 
entre  le  foie  et  les  parois,  il  fallait  écarter  la  séro- 
rosité  pour  arriver 'jusqu’à  l’organe  sécréteur  de  la 
bile.  Par  l’un  et  l’autre  de  ces  procédés,  on  limita 
très-bien  le  bord  inférieur  du  viscère;  car  le  doigt , 
introduit  par  une  petite  incision,  rencontra  le  re- 
bord hépatique  sur  le  lieu  qui  avait  été  indiqué 
avant  l’ouverture.  La  convexité  supérieure  du  foie 
n’était  pas  moins  facile  à préciser  du  côté  du  thorax  ; 
et  l’expérience,  étant  dirigée  de  la  même  manière 
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que  dans  les  observations  précédentes,  donna  en- 
core les  mêmes  résultats.  On  eut  donc  ainsi , dans  un 
cas  d’anasarque  et  d’ascite,  l’appréciation  exacte  de 
la  situation  et  du  volume  du  foie,  qui  excédait  de  peu 
de  chose  les  dimensions  normales  (MM.  Manec, 
Jules  de  Dervieu). 

10e  Expérience . Sur  le  cadavre  d’une  vieille  femme 
dans  l’abdomen  de  laquelle  se  trouvaient  quatre 
pintes  de  sérosité,  on  pouvait,  soit  au  dessus  , soit 
au  dessous  du  niveau  de  l’épanchement,  limiter  le 
bord  inférieur  du  foie.  Bien  que  les  signes  phy- 
siques de  l’engouement  du  poumon  existassent  du 
côté  droit,  il  était  possible  d’assigner  aussi  la  hau- 
teur de  la  convexité  supérieure  de  la  glande  bi- 
liaire. Des  carrelets  servirent  à limiter  l’organe  ; et 
à l’autopsie  cadavérique  on  trouva  celui-ci  exac- 
tement circonscrit  par  les  aiguilles.  L’engouement 
cadavérique  et  l’ascite  avaient  été  bien  appréciés 
(MM.  Manec,  Van  Puyfelick , Hureau,  Harisson). 

11e  Expérience.  Sur  plusieurs  cadavres  qui  por- 
taient une  tympanite  péritonéale,  résultat  de  la 
putréfaction , les  moyens  précédens  faisaient  égale- 
ment bien  reconnaître  le  volume  du  foie.  Soit  qu’on 
fit  coucher  le  sujet  sur  le  côté  droit  et  qu’on  per- 
cutât la  partie  déclive,  soit  qu’on  déprimât  avec  le 
plessimètre  les  parois  abdominales  qui  recouvraient 
le  foie , et  qu’on  percutât  ensuite , le  diagnostic  était 
facile  à établir.  Des  incisions  et  l’introduction  des 
carrelets  sanctionnèrent  le  jugement  porté  avant 
l’ouverture  sur  le  volume  de  la  glande  biliaire. 

1 2 e Expérien  ce.  Sur  le  cadavre  d’une  vieille  fem  m e 
dont  la  putréfaction  était  avancée , MM.  Guyon  , 
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Lambert  et  moi  nous  trouvâmes  les  signes  d’une 
ascite  considérable  et  de  la  tympan  ite  péritonéale 
(• Voyez  pages  170,  187  et  188  ).  A l’aide  de  la  per- 
cussion médiate,  on  distinguait  au  dessous  du  ni- 
veau du  liquide,  et  quand  le  sujet  était  couché  sur 
le  côté  droit,  le  son  jécoral,  dont  la  matité  était 
tres-distincte  de  la  résonnance  ascitique.  Le  bord 
inférieur  du  foie  paraissait  se  terminer  à un  pouce 
au  dessus  du  rebord  costal;  d’un  autre  côté*  la  con- 
vexité de  l’organe  s’élevait  très-haut.  Le  foie , qui 
paraissait  excéder  de  plus  d’un  pouce  ses  dimensions 
ordinaires,  fut  circonscrit  par  des  carrelets.  On  dé- 
couvrait encore  les  signes  d’un  épanchement  pleuré- 
tique indiqués  pages  77  et  78.  A l’ouverture  du  ca- 
davre , on  trouva  que  la  percussion  médiate  avait  fait 
exactement  juger  de  l’état  du  foie  , du  péritoine  et 
de  la  plèvre. 

Corollaires . 

i°  Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  les  épan- 
cliemens  de  liquide  dans  l’abdomen  n’empêchent 
pas  de  mesurer  exactement,  par  la  percussion  mé- 
d te,  le  volume  et  la  situation  de  l’organe  sécré-  ^ 
tv,ur  de  la  bile. 

. * - \ ) , . •• 

20  Le  son  de  l’ascite  diffère  notablement  de  celui 

du  foie.  Le  premier,  moins  mat  que  le  dernier, 
en  est  principalement  distinct  sur  les  parties  qui 
sont  moins  déclives,  et  ou  des  intestins  nagent  au 
milieu  du  liquide  (Voyez  page  171).  Cependant, 
même  sur  le  point  où  le  fluide  de  l’épanchement  se 
trouve  seul , il  est  encore  assez  facile  d’établir  la 
distinction  dont  il  s’agit» 
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3°  Le  diagnostic  du  volume  du  foie  dans  le  cas 
d’ascite  peut  être  établi,  soit  que  l’organe  dépasse 
le  rebord  costal , soit  qu’il  se  termine  à ce  rebord , 
soit  qu’il  ne  parvienne  pas  jusqu’à  lui. 

4°  Dans  un  épanchement  très-considérable , et  à 
plus  forte  raison  dans  celui  qui  l’est  peu , on  peut 
reconnaître  , à l’aide  de  la  percussion  médiate , la 
dimension  de  la  glande  biliaire. 

5°  Si  l’on  veut  juger  du  volume  du  foie  dans 
quelques  cas  difficiles , il  faut  faire  coucher  le  ma- 
lade sur  le  côté  droit  , et  percuter  soigneusement 
sur  la  partie  déclive. 

6°  Si  le  sujet  est  couché  sur  le  dos,  il  peut  être 
utile,  pour  bien  apprécier  la  dimension  de  l’organe 
sécréteur  de  la  bile,  de  déprimer  les  parois  avec  le 
plessimètre.  On  met  ainsi  en  contact  l’instrument  et 
le  foie  : la  percussion  donne  alors  ses  résultats  ac- 
coutumés. 

7°  L’emploi  des  procédés  indiqués  dans  les  deux 
paragraphes  précédons  peut  , lorsqu’il  existe  un 
épanchement,  faire  reconnaître  sur  le  cadavre  la 
forme  et  le  volume  du  foie. 

8°  Dans  les  cas  ou  des  maladies  du  péritoine  et 
du  poumon  ou  de  la  plèvre  existeront  en  même 
temps,  on  pourra,  par  la  combinaison  des  considé- 
rations établies  pages  170,  179,  et  pages  77,  78, 
reconnaître  encore  le  volume  du  foie. 

90  Dans  les  tumeurs  abdominales  ou  dans  les  hy- 
dropisies  enkystées  existant  en  même  temps  qu’une 
lésion  de  l’organe  hépatique , il  sera  souvent  pos- 
sible de  reconnaître  si  ces  affections  dépendent  du 
foie , ou  si  elles  en  sont  séparées.  Quelquefois  au  son 
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jécoral  succédera  intérieurement  une  résonnance 
mate  d’un  timbre  différent,  et  qui , en  rapport  avec 
la  tumeur , cessera  de  se  rencontrer  sur  une  ligne 
correspondante  au  rebord  du  foie.  Ceci  pourra  avoir 
lieu  si  la  production  morbide  est  en  contact  immédiat 
avec  la  glande  biliaire,  et  si  sa  densité  est  différente 
de  celle  de  ce  viscère.  D’autres  fois,  et  ce  cas  sera 
bien  plus  évident,  une  anse  d’intestin  située  entre  le 
foie  et  la  tumeur  prouvera , par  le  son  clair  qu’elle 
fournira,  que  la  production  accidentelle  est  indé- 
pendante de  l’organe  sécréteur  de  la  bile. 

Art.  iv.  Diagnostic  des  lésions  physiques  du  foie . 

Les  signes  fonctionels  directs  des  maladies  du  foie 
sont  souvent  fort  obscurs,  et  la  douleur  dont  elles 
sont  quelquefois  accompagnées  mérite  une  grande 
attention.  Elle  existe  sur  les  régions  qui  correspon- 
dent à l’organe  biliaire,  et  l’on  dit  généralement 
qu’elle  s’élève  vers  l’épaule  droite  : ce  dernier  sym- 
ptôme n’a  point  été  observé  par  M.  Rostan,  bien 
que  M.  Andral  l’ait  rencontré  dans  plusieurs  cas. 
La  douleur  ayant  son  siège  dans  le  foie  peut  se  ma- 
nifester sur  tous  les  points  où  cet  organe  se  trouve  ; 
mais  celui-ci , susceptible  de  varier  de  position , peut 
être  situé  a des  hauteurs  variables  : de  la  vient  qu’on 
ne  pourra  rapporter  au  foie  une  sensation  pénible 
ayant  son  siège  dansl’hypochondre  droit,  qu’autant 
que  des  moyens  physiques  démontreront  que  l’or- 
gane sécréteur  de  la  bile  se  trouve  sur  le  point  où  la 
souffrance  a lieu.  La  douleur  enfin  manque  souvent 
ou  est  très-faible  dans  l’hépatite , et  à plus  forte  rai- 
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son  dans  les  dégénérations  organiques  de  la  glande 
biliaire. 

Les  fonctions  du  foie  sont  encore  peu  connues  ; 
les  signes  fonctionels  fournis  par  cet  organe  doivent 
en  conséquence  n’être  pasévidens.  La  décoloration 
des  matières  stercorales  s’observe  lorsque  la  sécré- 
tion biliaire  est  suspendue.  Dans  l’hépatite,  la  con- 
jonctive, la  peau,  l’urine  sont  teintes  en  jaune  : 
mais  évidemment  ces  signes  des  lésions  du  foie  sont 
fort  obscurs;  ils  se  rencontrent  dans  des  maladies 
du  duodénum , et  ne  peuvent  guère  porter  de  certi- 
tude dans  le  diagnostic. 

Les  signes  physiques  des  lésions  du  foie  peuvent 
être  obtenus  lorsque  cet  organe  augmente  de  vo- 
lume, et  ce  cas  est  le  plus  fréquent  : la  tension,  le 
gonflement  de  l’hypochondre  droit,  que  la  simple 
inspection  peut  faire  reconnaître , sont  des  caractères 
de  peu  d’importance.  La  palpation  fait  en  général 
juger  de  la  saillie  du  foie  lorsqu’il  déborde  les 
fausses  côtes  ; et  M.  Andral  a bien  exposé  le  procédé 
à l’aide  duquel  on  explore  le  bord  inférieur  du  vis- 
cère : cependant  la  palpation  est  souvent  insuffisante 
pour  apprécier  la  dimension  de  l’organe  hépatique. 
Le  relevé  de  trente  neuf  observations  de  maladies 
du  foie  consignées  dans  la  Clinique  médicale  donne 
les  résultats  suivons  : 

Dans  douze  observations  (les  ire,  2e,  4e?  5 e > 
f,p , 7%  1 5e,  24%  32%  55%  56%  39e),  la  saillie 
du  bord  inférieur  du  foie  au  dessous  du  rebord 
costal  a fait  reconnaître  une  hypertrophie  de  haut 
en  bas;  mais  dans  aucun  de  ces  cas  on  n’a  ap- 
précié la  dimension  exacte  de  l’organe,  car  nulle 
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part  il  n’est  fait  mention  de  la  hauteur  à laquelle 
s’élevait  la  convexité  de  la  glande  biliaire. 

Dans  neuf  autres  faits  d’hypertrophie,  les  résultats 
sont  incomplets  : ici  le  viscère  augmenté  de  volume 
est  circonscrit  d’une  manière  imparfaite  (3e,  22e, 
25e);  là , on  distingue  une  tumeur  de  l’estomac  , mais 
011  ne  mentionne  pas  une  hypertrophie  du  foie  exis- 
tant de  haut  en  bas  (27e  ) ; ailleurs,  on  sent  bien  des 
tumeurs,  mais*  non  l’organe  hépatique  lui-même,  qui 
cependant  est  très-volumineux  (33e);  quatre  fois 
la  coexistence  de  l’ascite  et  d’une  hypertrophie  du 
foie  rend  le  diagnostic  obscur  ( 14%  16e,  17e,  34e)- 

Dans  neuf  cas  où  le  volume  de  la  glande  hépa- 
tique est  naturel , on  n’a  aucun  moyen  de  le  dé- 
montrer pendant  la  vie;  car,  de  ce  que  le  foie  ne 
dépasse  pas  les  côtes,  ce  11’est  pas  une  raison  pour 
qu’il  ne  soit  pas  volumineux  ; et  d’ailleurs  il  est 
important  de  savoir  si  l’organe  n’est  pas  atrophié. 
(8e,  9e,  i3e,  23e,  26e,  29e,  3o%  3 Ie  et  38e  obs.) 

Dans  cinq  cas,  on  ne  peut  juger  de  l’atrophie  du 
foie.  Telles  sont  trois  observations  d’ascite,  la  18e, 
(a  19e  et  la  37e,  et  deux  autres  d’atrophie  sans  ascite. 

Dans  trois  faits , on  ne  reconnaît  pas  l’hy- 
pertrophie du  foie,  soit  en  largeur  (11e,  12e  obs.), 
soit  en  hauteur  (10e).  On  trouve  dans  celle-pi  une 
lésion  que  rien  n avait  pu  faire  soupçonner  pendant 
la  vie  : le  foie  dépassait  d'un  bon  travers  de  doigt 
le  rebord  cartilagineux  des  côtes. 

Enfin,  dans  un  cas,  on  prend  une  hépatite  pour 
une  pleurésie  (2 5e  obs.)  ; ce  n’est  que  huit  jours 
après,  lorsque  le  foie  déborde  les  côtes,  que  le 
diagnostic  devient  plus  exact. 
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Il  résulte  de  ce  relevé  que  la  palpation , pratU 
quée  par  un  médecin  très-instruit  et  très-versé  dans 
la  pratique,  n’a  été  presque  jamais  suffisante  pour 
établir  un  diagnostic  certain  sur  le  volume  du  foie. 
L’hypertrophie  en  hauteur,  si  l’on  se  contente  de  la 
mesurer  seulement  par  la  saillie  du  bord  inférieur 
de  l’organe , ne  peut  être  bien  reconnue , car  j’ai  vu 
le  foie  déborder  les  côtes  d’un  pouce  et  demi  , et 
cependant  être  d’un  volume  médiocre  ; mais  c’est 
qu’alors  la  convexité  de  l’organe  s’élevait  très-peu 
vers  le  thorax.  Quant  à l’hypertrophie  en  largeur, 
on  la  méconnaît  presque  toujours , car  la  main  ne 
peut  rechercher  le  foie  sous  les  fausses  côtes  gau^ 
ches.  Le  volume  naturel  de  la  glande  biliaire , son 
atrophie,  ne  peuvent  être  appréciés  par  la  paL 
pation.  Dans  certains  cas,  en  effet,  où  le  viscère  ne 
dépassait  pas  le  rebord  costal , j ’ai  vu  cet  organe  s’éle- 
ver très-haut  vers  le  thorax,  et  avoir  une  très-grande 
dimension.  Les  épanchemens  abdominaux  rendent 
le  diagnostic  du  volume  du  foie  à peu  près  imposa 
sible  à l’aide  du  toucher.  Dans  des  cas  d’ascite 
compliquant  une  hypertrophie  du  foie  (i4%  16e, 
17e,  34e  obs.),  dans  un  cas  d’épanchement  abdo- 
minal où  le  volume  de  l’organe  était  naturel  (i5e), 
dans  trois  cas  où  le  viscère  était  atrophié  et  oîi  il 
existait  une  collection  de  liquide  dans  le  péritoine 
(18e,  19e,  57 c),  on  distingua  imparfaitement,  ou  l’on 
méconnut  pendant  la  vie,  le  volume  de  la  glande 
biliaire.  Dans  tous  les  cas  précédens , les  erreurs 
ou  l’incertitude  du  diagnostic  étaient  évidemment 
dues  a l’insuffisance  de  l’art , et  11e  pouvaient  être 
attribuées  au  médecin  explorateur. 
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Mais  l’appréciation  même  du  bord  inférieur  du 
foie  par  le  toucher  exige  une  très-grande  habi- 
tude : ce  moyen  de  diagnostic  est  peut-être  un  des 
plus  difficiles  à bien  employer.  Les  intersections 
aponévrotiques  du  muscle  sterno-pubien  en  impo- 
sent, non  seulement  pour  le  rebord  du  foie,  mais 
encore  pour  des  tumeurs  abdominales.  J’ai  vu  bien 
souvent  cette  méprise  avoir  lieu,  et  je  l’ai  quelque- 
fois commise  moi-même.  Si  les  tégumens  sont  min- 
ces , si  les  corps  charnus  du  muscle  sont  épais,  si  ses 
intersections  sont  très-déprimées,  si  leur  forme  et 
leur  direction  sont  analogues  à celle  du  bord  du  foie, 
si  le  muscle  droit  abdominal  se  contracte  par  le 
moindre  attouchement , si  ce  muscle  est  large  et 
s’étend  beaucoup  à droite,  la  main  qui  palpe  l’ab- 
domen presse  sur  le  corps  charnu  supérieur  con- 
tracté, et,  arrivant  à l’intersection  sous-jacente, 
prend  celle-ci  pour  la  limite  inférieure  du  foie. 

La  percussion  directe  du  côté  droit  peut,  jusqu’à 
un  certain  point,  faire  reconnaître  la  hauteur  du 
foie  ; mais  sous  ce  rapport  elle  est  à peu  près  inu- 
sitée. Toutes  les  observations  consignées  dans  la 
Clinique  médicale  n’en  font  aucune  mention.  On 
lit  cependant  à la  page  43  du  tome  iv , le  passage 
suivant  : « La  percussion  de  la  partie  inférieure 
droite  du  thorax  ne  doit  pas  être  négligée  parmi  les 
moyens  qui  peuvent  être  mis  en  usage  pour  décou- 
vrir le  volume  du  foie.  » A l’époque  où  M.  Amiral 
publia  son  ouvrage,  mes  recherches  sur  la  percus- 
sion du  foie  lui  étaient  connues. 

M.  Piostan  ne  comprend  pas  non  plus  la  percus- 
sion parmi  les  moyens  de  mesurer  la  dimension  du 


2l6  DIAGNOSTIC  DES  LÉSIONS  DU  FOIE. 

foie  ou  de  la  rate.  Quoi  qu’il  en  soit,  la  méthode 
d’Avenbrugger  peut  être  utile  dans  les  cas  dont  il 
s’agit,  mais  tous  les  inconvéniens  et  toutes  les  im- 
perfections que  nous  lui  avons  reconnus  page  27  et 
suivantes  trouvent  encore  ici  leur  application. 

L’auscultation  fait  en  général  bien  distinguer, 
par  la  cessation  du  murmure  respiratoire , le  point 
où  le  poumon  finit  complètement , et  par  consé- 
quent celui  où  le  foie  est  en  contact  avec  les  côtes. 
Mais,,  outre  que  la  respiration  ne  s’entend  pas  dans 
plusieurs  lésions  des  poumons  et  de  la  plèvre,  on 
ne  peut  reconnaître,  par  l’auscultation,  la  hauteur 
précise  de  la  convexité  du  foie  dans  les  points  où 
il  est  recouvert  par  une  lame  mince  du  poumon, 
Celle-ci,  quelque  faible  que  soit  son  épaisseur^ 
donne  lieu  en  effet  au  bruit  de  la  respiration. 

Cet  examen  rapide  de  l’état  de  la  science  sur  le 
diagnostic  des  changemens  physiques  survenus  dans 
le  foie,  me  paraît  démontrer  que  les  moyens  d’ex- 
ploration fournis  par  la  percussion  médiate  et  ex- 
posés dans  les  corollaires  précédens , sont  indispen-* 
sables.  Ils  substituent  le  certain  au  conjectural,  et 
des  mesures  exactes  à des  spéculations  probables. 
Avec  leurs  secours  on  ne  prendra  pas,  comme  je 
l’ai  vu  faire  trop  souvent,  un  foie  hypertrophié 
pourun  épanchement  pleurétique. 
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CHAPITRE  II. 

DE  LA  RATE,  ET  DE  LA  PERCUSSION  MEDIATE  DANS  LES 
MALADIES  DE  CET  ORGANE. 

Art.  ier.  De  la  disposition  physique  de  la  rate  dans 

les  états  normaux  et  anormaux. 

» 

état  normal.  La  rate,  profondément  placée  dans 
l’abdomen,  dont  elle  occupe  la  partie  supérieure, 
postérieure  et  gauche  , est  située  immédiatement  au 
dessous  du  diaphragme  et  à gauche  de  la  colonne 
vertébrale.  Elle  est,  dans  l’état  normal,  très-éloi- 
gnée  de  la  paroi  abdominale  antérieure  ; tandis  qu’en 
arrière  elle  se  trouve  en  contact  avec  la  paroi  posté- 
rieure et  gauche  de  la  grande  cavité  abdominale.  Elle 
est  quelquefois  séparée  de  cette  paroi  par  la  capsule 
surrénale  gauche.  Lâchement  unie  aux  parties  voi- 
sines par  un  repli  du  péritoine,  la  rate  est  suscepti- 
ble d’être  le  siège  d’un  déplacement  réel;  en  raison 
de  l’état  de  plénitude  ou  de  vacuité  de  l’estomac, 
elle  peut  se  porter  plus  en  arrière  ou  plus  sur  le  côté. 
De  là  vient  qu’à  l’ouverture  des  cadavres  elle  suit  le 
déplacement  du  ventricule,  qu’on  écarte  pour  la 
chercher,  et  qu’elle  paraît  être  située  plus  en  dehors 
qu’elle  ne  l’est  en  effet.  L’estomac  , même  lorsqu’il 
est  vide,  est  beaucoup  plus  large  que  la  rate,  qui  est 
juxta-poséeà  sa  grosse  extrémité.  Le  colon  descen- 
dant, les  intestins  grêles,  sont  situés  aussi  en  dehors 
de  la  circonférence  du  viscère  splénique.  L’extrémité 
supérieure  de  la  rate  est  en  rapport  avec  le  dia- 
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phragme,  et  une  lame  mince  du  poumon  gauche  se 
rencontre  entre  ce  muscle  et  les  côtes  qui  la  recou- 
vrent. Ce  prolongement  pulmonaire  s’étend  encore 
entre  la  colonne  vertébrale  et  la  rate , dont  il  est  sé- 
paré  par  le  diaphragme.  Il  peut  se  faire  en  outre  que 
l’estomac  lui-même  , débordant  la  rate  en  dedans  , 
se  trouve  placé  entre  elle  et  le  corps  des  vertèbres 
correspondantes.  Ainsi  la  rate,  organe  dense,  est  de 
toutes  parts  entourée  par  des  viscères  creux,  dans  la 
capacité  desquels  des  fluides  élastiques  sont  le  plus 
souvent  accumulés  : en  effet,  entre  le  point  où  l’ex- 
trémité inférieure  de  la  rate  se  trouve  et  celui  où 
l’extrémité  supérieure  du  rein  commence,  se  ren- 
contrent le  plus  souvent  l’estomac  ou  des  portions 
d’intestins. 

Le  volume  de  la  rate  est  très-variable,  soit  chez 
les  différens  hommes,  soit  chez  le  même  individu 
dans  des  circonstances  variées.  Meckel  lui  donne  en 
général , chez  l’adulte , environ  quatre  pouces  de  long 
sur  trois  de  large  et  un  peu  moins  d’épaisseur.  Ce 
sont  à peu  près  les  dimensions  que  MM.  Dupuytren 
et  Ribes  lui  reconnaissent.  La  mesure  indiquée  par 
Meckel  me  parait  exacte  : sur  un  très-grand  nombre 
de  cadavres , j’ai  trouvé  le  plus  souvent  les  propor- 
tions qu’il  assigne  à cet  organe;  mais  un  fait  qui  me 
parait  plus  important , c’est  que  sur  le  vivant  je  lui 
ai  encore  reconnu  la  même  dimension.  La  rate,  au 
moment  de  la  mort , ne  se  gonfle  donc  pas  par  l’ago- 
nie , autant  qu’on  serait  porté  à le  supposer  d’après 
la  nature  spongieuse  de  ce  viscère.  Les  dimensions  de 
celui-ci  sont  quelquefois  plus  grandes  ou  plus  petites 
que  celles  qui  viennent  d’être  indiquées,  sans  que 
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rien  ait  annoncé  pendant  la  vie  la  lésion  de  cet  or- 
gane , qui  dans  certains  cas  est  très-mince  et  dans 
d’autres  trsè- épais. 

La  rate , formée  par  un  tissu  caverneux  rempli  de 
liquide,  a une  densité  un  peu  moindre  que  celle  du 
foie,  et  qui  surpasse  celle  du  poumon  engoué. 

état  anormal.  Dans  l’état  anormal , la  rate  peut  va- 
rier de  nombre,  de  position  , de  forme , de  volume, 
de  dimensions  et  de  densité.  Je  ne  répéterai  point 
tout  ce  qui  se  trouve  sur  ce  sujet  dans  les  ouvrages 
classiques , et  principalement  dans  ceux  de  Portai , 
de  Meckel,  et  dans  l’excellent  article  Rate  du  Dic- 
tionnaire des  sciences  médicales , article  dont 
M.  Ribes  est  l’auteur. 

On  s’est  occupé  beaucoup,  dans  ces  derniers 
temps,  des  altérations  pathologiques  que  laratepeut 
éprouver;  et  la  grande  question  des  fièvres  intermit- 
tentes et  de  leur  siège  a conduit  MM.  Bally,  Ati- 
douard,  Baker,  Gendrin,  à des  recherches  sur  les 
altérations  morbides  de  la  rate  observées  sur  les  ca- 
davres. Dans  l’épidémie  de  Groningue  observée  en 
1826,  on  trouva,  sur  107  ouvertures,  soixante-six 
fois  des  ramollissemens  ou  une  augmentation  du  vo- 
lume de  ce  viscère  *ni  l’induration  de  sa  membrane 
externe.  Suivant  M.  Gendrin,  le  développement  de 
la  rate,  dans  les  fièvres  intermittentes,  a lieu  en 
tous  sens  , mais  surtout  dans  celui  de  la  longueur; 
et  la  rate  tuméfiée  peut  éprouver  par  son  propre 
poids  un  certain  degré  de  déplacement. 
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Art.  ii.  Résultats  de  la  percussion  médiate  de  la 
rate  dans  l’état  normal  et  anormal. 

ire  Expérience.  La  percussion  médiate  de  la  ré- 
gion splénique  d’un  cadavre  maigre  donna  un  son 
un  peu  moins  mat  que  le  bruit  jécoral  , et  cela  dans 
une  hauteur  de  quatre  pouces  sur  une  largeur  de 
trois  pouces.  Cet  espace  était  limité  en  haut  par  un 
son  pulmonal , en  dedans  et  en  dehors  par  une  ré- 
sonnance stomacale,  en  bas  par  le  bruit  intestinal. 
On  enfonça  quatre  carrelets  sur  les  points  où  l’on 
, saisissait  ces  différences  de  sonoréité  : à l’autop- 
sie , la  rate  se  trouva  exactement  circonscrite 
par  les  quatre  aiguilles  ; elle  a«vait  le  volume  qui 
avait  été  mesuré  extérieurement,  et  les  viscères  qui 
l’entouraient  correspondaient  aux  nuances  de  son 
précédemment  obtenues  (Guy on,  Lambert). 

2e  Expérience.  Sur  le  cadavre  d’une  femme 
grasse,  MM.  Jules  de  Dervieu,  Lamorier  et  moi  nous 
trouvâmes , dans  la  région  splénique , un  son  mat 
dans  la  hauteur  de  quatre  pouces  sur  trois  pouces 
de  largeur.  L’espace  où  l’on  obtenait  ce  bruit  était 
circonscrit  par  une  résonnance  pulmonale  qu’on 
trouvait  en  haut,  et  par  des  nuances  variées  de  son 
tympanique  qu’on  entendait  en  bas,  en  dedans  et  en 
dehors.  Quatre  carrelets  introduits  autour  de  l’es- 
pace où  la  matité  se  faisait  observer,  prouvèrent  que 
la  rate  était  bien  sur  ce  point  et  circonscrivirent  cet 
organe  d’une  manière  exacte  : son  volume  était 
celui  qu’on  avait  reconnu  avant  l’ouverture. 

Sur  beaucoup  d’autres  cadavres  les  mcines  épreu- 
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ves  ont  été  tentées;  et  soit  que  les  sujets  fussent 
maigres  ou  gras,  soit  que  la  rate  fût  volumineuse 
ou  petite , les  mêmes  résultats  ont  été  obtenus  ; quel- 
ques erreurs  ont  été  commises  , elles  ont  été  signa- 
lées a l’occasion  du  diagnostic  de  l’état  du  rein. 

5e  Expérience.  La  base  du  poumon  gauche  d’un 
•cadavre  était  remplie  de  nombreux  tubercules  qui 
rendaient  le  son  beaucoup  plus  mat  que  d’ordinaire; 
une  adhérence  existait  entre  cet  organe  et  les  côtes  : 
MM.  Manec,  Miquel  et  moi  nous  pûmes  cependant 
distinguer  le  son  mat  de  la  rate,  de  celui  qui  appar- 
tenait au  poumon,  et  limiter  le  premier  organe  dans 
tout  son  contour,  ainsi  que  cela  avait  été  fait  dans 
les  cas  précédens.  Lors  de  l’ouverture,  les  quatre 
aiguilles  entouraient  exactement  le  viscère  splé- 
nique, dont  les  dimensions  avaient  été  bien  appré- 
ciées à priori. 

Lorsque  l’engouement  cadavérique  du  poumon  est 
porté  très-loin,  il  rend  très-difficile  l’appréciation  du 
point  où  commence  la  rate.  Cette  circonstance  a été  la 
cause  d’une  erreur  commise  à la  Salpêtrière,  relative- 
ment a l’appréciation  exacte  du  volume  de  cet  organe. 

4e  Expérience.  Le  cadavre  d’une  femme  jeune 
et  dont  l’abdomen  donnait  peu  de  son  , percuté  par 
MM.  Maclouglhing,  Hureau,  Harisson, Van  Puyfelick 
et  moi , nous  offrit,  dans  la  région  splénique,  un  son 
voisin  dujécoral;  et  cela,  dans  l’étendue  de  quatre 
pouces  de  haut  en  bas,  et  de  trois  pouces  d’un  côté  à 
l’autre.  Nous  trouvâmes  en  même  temps  les  signes 
physiques  d’un  épanchement  péritonéal  assez  con- 
sidérable ( Voyez  page  170).  L’espace  occupé  par 
la  rate  fut  circonscrit  par  quatre  carrelets , et  à l’ou- 
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verture  on  trouva  l’organe  exactement  embrassé 
par  les  aiguilles  : l’abdomen  contenait  un  litre 
et  demi  de  sérosité. 

5°  Expérience.  Le  cadavre  d’une  vieille  femme 
dont  le  ventre  était  médiocrement  distendu , ex- 
ploré par  la  percussion  médiate , présentait  les  signes 
d’un  épanchement  péritonéal  qu’on  pouvait  évaluer 
à trois  litres;  dans  le  coucher  en  supination  le  li- 
quide s’élevait  très-haut  vers  la  poitrine.  MM.  Hu- 
reau,  Manec , Harisson,  Van  Puyfelick  et  moi  nous 
trouvâmes  que  la  région  splénique  donnait  un  son 
mat  dans  la  même  étendue  que  dans  le  cas  précé- 
dent. Il  fut  possible  de  limiter  par  en  bas  l’espace 
ou  cette  matité  était  obtenue , et  cependant  le  niveau 
de  l’ascite  était  supérieur  à cet  espace.  Les  quatre 
aiguilles  furent  introduites,  et  l’autopsie  cadavérique 
lit  reconnaître  que  l’on  avait  bien  jugé  de  la  pré- 
sence de  l’épanchement  et  du  volume  de  la  rate. 

Plusieurs  fois,  dans  des  cas  d’ascite,  la  même  ex- 
périence a été  réitérée  et  nous  a conduits  aux  mê- 
mes résultats. 

Expériences  sur  V homme  vivant. 

L’examen  de  la  région  splénique  sur  un  très- 
grand  nombre  de  malades  ou  d’hommes  sains , a 
fourni  les  mêmes  données  que  celles  qui  avaient  été 
déduites  de  l’inspection  des  cadavres.  Bien  que  je 
n’aie  pas  eu  les  preuves  positives  de  la  présence  de 
la  rate  sur  les  points  que  j’examinais  (puisque  l’occa- 
sion de  faire  l’ouverture  de  ces  sujets  ne  s’est  pas  pré* 
sentée),  l’analogie  semblait  devenir  une  preuve  cer- 
taine; je  trouvais  en  effet  sur  le  vivant  des  sons  dont 
le  "caractère  ét  le  siège  étaient  les  mêmes  que  ceux 
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qui  avaient  été  obtenus  sur  les  cadavres  d’autres 
individus  chez  lesquels  le  plessimètre  avait  fait  exac- 
tement distinguer  l’organe  splénique.  Le  plus  sou- 
vent la  rate  avait  les  dimensions  normales , quel- 
quefois elle  était  plus  petite  que  d’ordinaire  , et  dans 
un  assez  grand  nombre  de  cas  on  la  trouvait  hyper- 
trophiée : cela  eut  lieu  notablement  chez  certains 
sujets  dont  la  couleur  était  plombée  et  qui  présen- 
taient cette  teinte  spéciale  à laquelle  on  a donné  le 
nom  d 'ictère  splénique . Dans  quelques  cas  où  la  rate , 
très-volumineuse,  dépassait  le  rebord  costal  et  pou- 
vait être  sentie  à la  main,  la  percussion  médiate 
faisait  trouver  un  son  mat  depuis  la  région  spléni- 
que jusque  dans  la  région  gastrique  latérale;  et 
jusque  sur  le  point  où  la  palpation  faisait  sentir  l’or- 
gane. Dans  la  plupart  des  cas,  le  toucher  ne  faisait 
pas  rencontrer  la  rate , tandis  que  le  volume  de  ce 
viscère  pouvait  être  exactement  mesuré  par  le  ples- 
simètre. 11  y avait  cependant  des  circonstances  où 
l’on  ne  distinguait  pas  cet  organe,  même  à l’aide  du 
plessimètre  ; mais  il  était  rare  qu’il  en  fût  ainsi.  Dans 
l’état  de  vacuité  de  l’estomac , lorsque  des  alimens 
étaient  contenus  dans  le  ventricule,  je  ne  pouvais 
distinguer  la  rate  : elle  devenait  reconnaissable,  par 
les  sons  quelle  fournissait , dès  que,  chez  les  mêmes 
individus,  la  digestion  était  faite.  Chez  plusieurs 
malades  dont  le  foie  était  hypertrophié,  et  qui 
avaient  un  ictère  prononcé  , on  pouvait  suivre  l’or- 
gane hépatique  jusqu’à  la  rate;  mais  presque  tou- 
jours quelques  anses  d’intestins  ou  quelques  por- 
tions d’estomac  se  trouvaient  placées  entre  le  viscère 
splénique  et  le  foie.  Dans  plusieurs  cas  d’ascite  ob- 
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serves  pendant  la  vie,  on  pouvait,  comme  on  l’a- 
vait fait  sur  le  cadavre,  circonscrire  la  rate  et  re- 
connaître son  volume. 

Hors  le  cas  d’épanchement  abdominal,  l’organe 
splénique  devenait  beaucoup  plus  facile  à distin- 
guer lorsque  le  malade  était  couché  sur  le  côté  gau- 
che et  un  peu  incliné  en  arrière  , que  dans  toute 
* autre  position  du  sujet. 

Corollaires . 

i°  La  percussion  médiate  fait  reconnaître  dans 
le  plus  grand  nombre  des  cas,  sur  le  vivant  comme 
sur  le  cadavre ^ la  situation,  la  forme,  le  volume  de 
la  rate. 

20  C’est  spécialement  en  arrière  et  un  peu  à 
gauche  qu’il  faut  chercher  l’organe  splénique.  Il 
fournit , quand  il  n’est  pas  très-épais , un  son  dont 
la  matité  est  un  peu  moins  grande  que  celle  à la- 
quelle le  foie  donne  lieu.  Autour  de  l’espace  oii  ce 
son  est  obtenu  se  font  entendre,  en  haut  et  souvent 
en  dedans , le  bruit  pulmonal  ; en  bas  et  en  dehors  > 
et  à des  degrés  variés,  la  résonnance  stomacale  ou 
intestinale.  Lorsque  la  rate  est  très-dé veloppée  de 
haut  en  bas,  il  est  difficile  de  la  distinguer  du  rein. 
S’il  arrive  qu’elle  soit  déplacée,  on  trouvera  un  son 
clair  sur  la  région  splénique,  tandis  que  la  palpa- 
tion et  la  percussion  médiate  pourront  faire  recon- 
naître la  rate  sur  d’autres  points  de  l’abdomen. 

3°  La  forme  de  l’espace  dans  lequel  le  son  mat 
est  obtenu  correspond  en  général  à la  configura- 
tion de  la  rate. 
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4°  Le  volume  de  cet  organe  peut  être  approxima- 
tivement apprécié  dans  plusieurs  cas , à l’aide  de  la 
percussion  médiate.  Si  Pon  ne  rencontre  pas  le  son 
mat  qui  correspond  à la  rate , il  faut  que  ses  dimen- 
sions soient  petites.  Si,  l’estomac  étant  vide,  on 
trouve  dans  le  lieu  qu’elle  occupe  ordinairement 
une  matité  très-grande  dans  une  large  étendue,  elle 
sera  volumineuse  : toutefois  une  production  acci- 
dentelle dont  le  tissu  serait  dense  pourrait  être 
prise  pour  la  rate. 

5°  Il  sera  souvent  possible  de  connaître  au  juste 
les  dimensions  de  l’organe  splénique  soit  en  lon- 
gueur , soit  en  largeur.  Ce  sera  dans  les  cas  ou  les 
limites  du  son  mat  auquel  il  donne  lieu  seront  très- 
nettement  circonscrites.  On  trouvera  le  plus  sou- 
vent que  ce  viscère  aura  quatre  pouces  delong  sur 
trois  de  large. 

6°  Fréquemment  encore  on  pourra  juger  de  l’é- 
paisseur de  la  rate,  car  si  le  son  qu’elle  donne  est 
très-mat , l’organe  doit  être  épais.  Le  contraire  doit 
avoir  lieu  dans  une  circonstance  opposée. 

7°  Si  le  foie  est  hypertrophié  en  largeur,  il  y aura 
des  cas  dans  lesquels  on  ne  pourra  le  distinguer  de 
l’organe  splénique.  Cette  distinction  sera  facilement 
établie,  toutes  les  fois  qu’une  anse  d’intestin  ou 
qu’une  portion  de  l’estomac  pleines  de  gaz  seront 
situées  entre  ces  viscères. 

8°  Un  épanchement  pleurétique  considérable  , 
l’engouement  du  poumon  porté  très-loin  , rendront 
difficile  la  limitation  supérieure  de  la  rate;  cepen- 
dant, malgré  ces  circonstances  défavorables,  cette 
mensuration  pourra  encore  être  quelquefois  obte^ 

1 5 
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nue.  S’il  y a pleurésie,  il  faudra,  pour  apprécier  le 
volume  de  l’organe  splénique , faire  coucher  le  ma- 
lade sur  le  ventre  ; tandis  qu’au  contraire,  si  cette 
complication  n’existe  pas , il  vaut  mieux  que  le  sujet 
soit  assis  et  incliné  en  meme  temps  en  arrière  et  à 
gauche  : dans  cette  position  , en  effet , la  rate  étant 
rapprochée  des  parois  donne  plus  facilement  les  ca- 
ractèresplessimétriques  qui  lui  sont  propres. 

90  Des  considérations  du  même  genre  sont  appli- 
cables à la  complication  d’ascite.  Il  faut  alors,  pour 
bien  limiter  la  rate  , faire  coucher  le  malade  sur  le 
côté  opposé  au  viscère,  ou  le  faire  placer  sur  le  ventre. 

io°  Dans  les  cas  où  la  limitation  de  la  circonfé- 
rence de  la  rate  sera  difficile  à établir , il  faudra  faire 
asseoir  le  sujet.  Alors  les  mains  d’un  aide  soulevant 
l’estomac  et  les  intestins  , feront  remonter  ces  or- 
ganes vers  le  diaphragme  , en  même  temps  quelles 
les  porteront  en  arrière.  La  rate  ainsi  que  les  viscères 
qui  l’entourent  rapprochés,  dans  ce  cas,  des  parois 
postérieures  de  l’abdomen , donneront  avec  plus  de 
facilité  les  nuances  de  son  qui  caractérisent  chacun 
d’eux. 

1 1 "Avant  de  se  prononcer  sur  lesiége  précis  de  la 
rate,  il  est  indispensable  de  bien  reconnaître  le  rein 
(pag.  232,  233);  car,  sans  cela,  on  s’expose  à pren- 
dre la  glande  urinaire  pour  le  corps  splénique.  Il  faut 
aussi  se  rappeler  que  la  rate , parce  qu’elle  est  plus 
mince,  doft  fournir  un  son  moins  mat  que  le  rein. 

Diagnostic  des  lésions  physiques  de  la  rate . 

Les  signes  fonctionels  des  lésions  de  la  rate 
sont  de  bien  peu  de  valeur.  Comment  apprécier 
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en  effet  les  anomalies  de  fonctions  qu’on  ne  con- 
naît pas  ? 

La  palpation  est  à peu  près  le  seul  moyen  phy- 
sique employé  pour  faire  juger  de  l’état  anormal  de 
la  rate.  Cette  méthode  ne  peut  conduire  à des  résul- 
tats avantageux  qu’autant  que  l’organe  est  très-vo- 
lumineux : alors  il  déborde  les  côtes  , et  la  main  qui 
touche  les  parois  de  l’abdomen  peut  très-bien , lors- 
que les  muscles  ne  se  contractent  pas , apprécier  la 
saillie  que  forme  la  rate.  Mais  souvent  ce  procédé 
est  insuffisant , car  il  ne  fait  pas  mesurer  exactement 
le  volume  du  viscère  ; et  , d’après  les  inductions 
qu’il  fournit,  c’est  tout  au  plus  si  l’on  peut  avoir 
d’autres  documens  que  des  probabilités.  Une  foule 
de  causes  peuvent  encore  faire  commettre  des  er- 
reurs sur  le  volume  présumé  de  la  rate  : ici  les  fibres 
musculaires  des  muscles  abdominaux  partiellement 
contractées , là  le  lobe  gauche  du  foie  faisant  saillie 
au  dessous  des  côtes , ailleurs  un  déplacement  de  la 
rate  qui  la  porte  en  avant , peuvent  en  imposer  sur 
les  véritables  dimensions  de  l’organe  splénique. 

On  n’a  en  effet , par  la  palpation,  qu’une  donnée 
sur  le  volume  de  la  rate  : c’est  la  saillie  du  bord  an- 
térieur de  ce  viscère.  Mais  on  ne  sait  rien  sur  le 
rebord  postérieur  ni  sur  l’extrémité  supérieure  du 
corps  splénique  : or,  n’avoir  qu’un  des  élémens 
d’un  problème  complexe,  c’est  ne  pas  posséder  les 
moyens  de  le  résoudre.  L’ascite , la  tympanite  péri- 
tonéale ou  abdominale,  des  tumeurs,  etc.,  s’oppo- 
seront d’ailleurs  à la  possibilité  ou  à l’exactitude  du 
diagnostic. 

La  percussion  directe  peut  être  employée  sur  les 
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côtes  qui  recouvrent  la  rate;  mais,  à mon  avis,  l’em* 
plei  du  plessimètre  est  ici  préférable.  Lui  seul  peut 
mesurer  le  viscère  par  en  bas  ; car , sur  les  régions 
rénale  ou  colique  gauches , la  percussion  simple  ne 
donne  pas  des  sons  suffîsans  pour  qu’on  en  puisse 
tirer  des  inductions  satisfaisantes. 

La  percussion  médiate,  seule  ou  réunie  à la  pal- 
pation , donne  , dans  beaucoup  de  cas , des  notions 
utiles  sur  l’état  de  la  rate  ; et  ces  notions , qui  se 
trouvent  exposées  dans  les  corollaires  précédens, 
sont  d’autant  plus  importantes , qu’elles  consti- 
tuent à peu  près  les  seuls  moyens  d’apprécier  le 
volume  de  ce  viscère.  s 

CHAPITRE  IIÏ. 

DES  REINS  , ET  DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE  DANS  LES 
MALADIES  DE  CES  ORGANES. 

Art.  ier.  De  la  disposition  physique  des  reins  dans 
Vétat  normal  et  anormal. 

Les  reins , placés  sur  les  côtés  de  la  colonne  verté- 
brale, se  trouvent  ordinairement  situés  au  niveau  de 
la  dernière  vertèbre  dorsale  et  des  deux  premières 
lombaires.  Ils  correspondent  postérieurement  aux 
espaces  que  j’ai  désignés  sous  le  nom  de  régions  ré- 
nales. Du  reste  leur  position  varie , et  les  ouvrages 
d’anatomie  traitent  longuement  de  ces  variations. 
En  avant,  ils  correspondent  aux  diverses  parties  du 
tube  digestif  distendues  le  plus  souvent  par  des 
gaz;  en  arrière,  ils  sont  recouverts  par  une  cou- 
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che  fort  épaisse  de  muscles.  En  dehors,  leur  cir- 
conférence est  en  rapport  avec  le  colon  ; en  dedans, 
avec  la  colonne  vertébrale;  en  haut,  avec  les  capsu- 
les surrénales,  avec  des  portions  d’intestin  ou  avec 
une  partie  de  l’estomac;  en  bas , avec  des  anses  in- 
testinales. Le  plus  souvent  le  rein  droit  touche  au 
foie  en  haut  et  en  avant;  tandis  que  le  rein  gauche 
a quelquefois  des  rapports  semblables  avec  la  rate. 
Du  reste,  les  organes  de  la  sécrétion  urinaire  sont 
fixes,  et  ne  peuvent  changer  de  position,  tandis 
que  tous  les  viscères  qui  les  entourent,  à l’excep- 
tion du  foie,  présentent  une  remarquable  mobi- 
lité , et  peuvent  être  déplacés  par  les  attitudes  va- 
riées du  sujet,  ou  par  les  mouvemens  imprimés  à 
l’abdomen. 

Le  volume  des  reins,  bien  que  variable  dans  l’é-* 
tat  sain,  est,  suivant  Meckel,  de  quatre  pouces  de 
haut  sur  deux  de  large  ; leur  épaisseur  est  d’un  peu 
plus  d’un  pouce  à leur  partie  moyenne,  tandis  qu’ils 
sont  plus  minces  vers  leur  circonférence. 

La  densité  des  reins  est  très-grande  : elle  est  su- 
périeure à celle  de  la  rate  et  même  à la  consistance 
du  foie.  Ainsi , d’une  part,  il  y a dans  les  organes 
de  la  sécrétion  urinaire  une  épaisseur  plus  grande 
que  dans  la  rate,  et,  d’après  cela,  plus  d’éloigne- 
ment entre  les  intestins  et  la  surface  postérieure  du 
tronc  ; et , d’un  autre  côté , le  tissu  des  reins  est  plus 
dense  que  celui  du  corps  splénique. 

La  situation  des  reins  est  très-susceptible  de  va- 
rier. Il  en  est  de  même  de  leur  forme.  Leur  volume, 
leur  densité  peuvent  être  altérés  en  plus  comme  en 
moins  ; ils  peuvent  être  le  siège  de  tumeurs,  conte- 
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nir  des  corps  etrangers.  Des  détails  étendus  sur  ce 
sujet  me  conduiraient  trop  loin. 

Art.  ii.  Résultats  de  la  percussion  médiate  des 
reins  dans  l’état  normal  et  anormal. 

J’ai  long-temps  cru  que  l’épaisseur  de  la  paroi  ab- 
dominale, sur  les  régions  rénales,  rendrait  très-dif- 
ficile le  diagnostic  de  l’état  des  reins  exploré  par  la 
percussion  médiate,  et  j’avouerai  que  j’avais  com- 
plètement négligé  les  recherches  à ce  sujet.  Il  a fallu 
que  des  erreurs  commises  sur  le  diagnostic  de  l’é- 
tat de  la  rate  me  conduisissent  à des  travaux  de  ce 
genre,  pour  que  j e m’en  occupasse  avec  quelque  suite . 

ire  Expérience . Sur  le  cadavre  d’une  vieille 
femme  maigre , la  région  splénique  donnait  un  son 
intestinal  dans  toute  son  étendue,  et  la  région  gas- 
trique latérale  fournissait  une  résonnance  stomacale 
pure.  On  ne  rencontrait  de  matité  que  dans  la  région 
rénale  gauche , et  cela  dans  la  Hauteur  de  trois  pouces 
et  demi , et  dans  la  largeur  de  deux  pouces.  Bien  que 
je  fisse  alors  remarquer  que  telles  il’ étaient  pas  la 
place  et  les  dimensions  ordinaires  de  la  rate , et 
que,  s’il  s’agissait  d*e  cet  organe,  il  fallait  qu’il 
eût  très -peu  de  volume,  toujours  est -il  que 
j’enfonçai  des  carrelets  autour  de  l’espace  oii  j’en- 
tendais le  son  mat,  et  que  je  m’attendais,  lors  de 
l’ouverture,  à trouver  la  rate  circonscrite  par  les 
aiguilles.  Il  n’en  fut  pas  ainsi.  Le  rein  gauche  était 
l’organe  que  nous  avions  reconnu.  Il  se  trouvait 
exactement  limité  par  les  carrelets.  La  rate  était 
très-petite,  très-mince,  séparée  des  parois  par  des 
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anses  d’intestins,  et  pesait  tout  au  plus  une  once. 
Cette  erreur , qui  eut  pour  témoins  MM.  de  Yaletti, 
Van  Puyfelick,  etc. , était  évidemment  ma  faute  : il 
s’agissait , pour  éviter  de  la  commettre , de  se  rap- 
peler que  nous  percutions  la  région  rénale  et  non 
pas  la  splénique;  et  il  fallait,  pour  ôter  toute  incer- 
titude , chercher  le  rein  à droite , et  voir  si  les  dif- 
férences de  son  étaient  les  mêmes  des  deux  côtés. 

2e  Expérience . Une  erreur  semblable  a été  com- 
mise à la  Salpétrière,  en  présence  de  M.  Magendie. 
Mais  ici  le  rein , exactement  limité  encore  par  les 
carrelets,  s’élevait  plus  haut  que  d’ordinaire,  et  se 
trouvait  presque  entièrement  dans  la  région  spléni- 
que. D’ailleurs  la  rate  était  très-petite,  le  poumon 
engoué  ; il  y avait  une  ascite;  de  plus  des  adhérences 
du  grand  épiploon  aux  parois  abdominales  rete- 
naient autour  de  la  rate,  même  lorsque  le  sujet 
était  assis , une  assez  grande  quantité  de  liquide.  On 
conçoit  dès-lors  la  très-grande  difficulté  du  diagnos- 
tic dans  un  cas  pareil.  Je  ne  dissimulerai  jamais  des 
erreurs;  mais  je  chercherai  a me  rendre  raison  de 
leurs  causes  pour  les  éviter  à l’avenir. 

5e  Expérience.  11  m’a  été  possible  depuis  de  cir- 
conscrire les  reins  avec  exactitude  ; seulement  leurs 
limites  interne  et  supérieure  sont  souvent  difficiles 
à trouver,  et  il  faut  avoir  l’habitude  de  la  percus- 
sion médiate  pour  bien  reconnaître  les  dimensions 
des  organes  sécréteurs  de  l’urine. 

Je  ne  possède  pas  de  faits  personnels  relatifs  au 
diagnostic  de  l’état  du  rein  sur  le  vivant.  Je  dois  à la 
bonté  de  M.  Bally  la  communication  des  deux  cas 
suivans  : 
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4°  Expérience.  «Un  malade  de  l'hôpital  de  la  Pitié 
« présentait  les  signes  de  l'affection  de  F un  des  reins. 

« Le  plessimètre  fit  distinguer  une  différence  énorme 
« de  son  dans  la  région  rénale  d’un  côté,  et  dans 
(c  celle  du  côté  opposé  ; M.  Bally  a été  dès  lors  porté 
(c  à conclure  que  le  rein  qui  fournissait  le  moins 
« de  son , était  dans  un  état  pathologique  avec  ac- 
te croissement  de  volume.  » 

5e  Expérience . Une  femme  de  l’hôpital  Cochin 
était  dans  le  même  cas , elle  présentait  les  mêmes 
signes , et  on  en  tira  les  mêmes  inductions. 

Dans  le  cas  d’une  suppression  d’urine , et  lorsque 
le  cathéter,  introduit  dans  la  vessie,  prouve  que  ce 
viscère  est  vide , il  est  fort  utile  de  savoir  si  les  ure- 
tères ne  sont  pas  dilatés  par  le  fluide  sécrété  par  les 
reins.  La  percussion  médiate,  réunie  à la  palpa- 
tion, pourra,  dans  quelques  cas,  éclairer  ce  point 
obscur.  Dans  l’hypothèse  d’une  tumeur  considé-? 
rable  de  l’uretère,  cette  méthode  donnera  en  effet 
les  signes  de  l’hydropisie  enkystée  (voy.  pag.  179  ? 
180)  ; et,  dans  une  supposition  contraire,  à quelque 
profondeur  que  le  plessimètre  soit  porté,  il  donnera 
lieu  au  bruit  tympanique.  Dans  un  cas  dont  je  ne 
puis,  pour  des  raisons  particulières,  donner  les  dé- 
tails, et  ou  l’urine,  pendant  dix-sept  jours,  11’ar- 
riva  pas  dans  la  vessie , un  seul  des"  uretères  présen- 
tait une  petite  accumulation  d’urine  qui  y était  re- 
tenue par  un  rétrécissement  et  par  un  calcul.  Le 
plessimètre  avait  fait  très-bien  reconnaître,  pen- 
dant la  vie , que  l’abdomen  11e  contenait  point  de 
tumeur  dont  le  volume  fût  un  peu  considérable. 
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Corollaires. 

i°  Sur  le  vivant  comme  sur  le  cadavre,  lorsque 
la  rate  et  le  foie  seront  Lien  limités , et  que  l’estomac 
sera  vide,  ilsera  possible  de  mesurer  approximative- 
ment, parla  percussion  médiate,  le  volume  des  reins. 

2°  On  ne  pourrait  cependant  distinguer  cet  or- 
gane d’une  tumeur  qui  en  serait  voisine  ou  qui  occu- 
perait sa  place.  Toutefois,  si  l’étendue  de  l’espace 
où  se  trouve  le  son  mat  correspondait  à celle  que  le 
rein  offre  dans  l’état  sain,  on  pourrait  en  inférer 
que  le  viscère  est  sur  ce  point , et  qu’il  îTest  pas  hy- 
pertrophié. Si  le  son  était  beaucoup  plus  clair  que 
dans  l’état  normal , tout  porterait  a croire  que  le 
rein  est  plus  ou  moins  atrophié. 

3°  C’est  dans  la  hauteur  de  trois  ou  quatre  pou- 
ces et  dans  la  largeur  de  deux , que  l’on  entend  or- 
dinairement, dans  les  régions  rénales,  le  son  mat 
auquel  donne  lieu  la  percussion  de  l’organe  de  la 
sécrétion  urinaire. 

4°  Pour  avoir  des  notions  exactes  sur  le  siège  et 
le  volume  de  l’un  des  reins  , il  faut  percuter  l’autre , 
et  tirer  des  inductions  du  parallèle  que  l’on  établit 
entre  les  sons  fournis  par  ces  deux  organes. 

5°  Pour  bien  limiter  le  rein,  il  faut  tâcher  d’en 
éloigner  le  foie  à droite  et  la  rate  â gauche.  Dans 
cette  intention,  les  mains  d’un  aide  élèveront  les 
viscères  en  pressant  de  bas  en  haut  sur  l’abdomen  du 
sujet  de  l’expérience  ; par  cette  manœuvre , le  foie , 
et  surtout  la  rate  seront  soulevés,  parce  qu’ils  sont 
mobiles  ; les  reins,  au  contraire , fixes  dans  leur  pa- 
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sition  et  circonscrits  par  des  anses  d’intestins,  pour- 
ront être  reconnus,  à l’aide  du  plessimètre,  par  le 
son  mat  auquel  ils  donneront  lieu. 

6°  La  plupart  des  considérations  applicables  a la 
percussion  delà  rate  le  sont  également  aux  reins. 

7°  La  percussion  médiate,  dans  le  cas  de  tu- 
meur urinaire  de  l’uretère,  donnera  lieu  aux  mê- 
mes résultats  que  s’il  s’agissait  d’une  tumeur  en- 
kystée  (page  179). 

Diagnostic  de  Vétai  physique  des  reins. 

Les  signes  fonctionels'directs  et  indirects  des  lé- 
sions des  reins  donnent  des  résultats  assez  satisfai- 
sans,  parce  que  les  fonctions  de  ces  organes  sont 
assez  bien  connues.  Les  troubles  de  la  sécrétion  uri- 
naire peuvent  appartenir  à l’un  ou  à l’autre  de  ces 
organes  ou  à tous  les  deux,  ou  bien  encore  aux  ure- 
tères ou  à la  vessie.  De  là  résulte  une  très-grande  in- 
certitude. Les  lésions  organiques  des  reins  ne  peu- 
vent guère  être  soupçonnées;  caria  palpation  n’est 
que  d’une  importance  secondaire  pour  faire  appré- 
cier ces  affections.  En  effet,  elle  ne  peut  être  exécutée 
en  arrière  à cause  de  l’épaisseur  des  parties.  Elle  n’est 
possible  en  avant  que  chez  des  sujets  d’une  maigreur 
extrême.  La  percussion  directe  est,  dans  ce  cas, 
tout-à-fait  inutile.  Le  plessimètre  ne  donne  encore 
que  des  probabilités  : mais  ces  probabilités  sont 
quelque  chose,  dans  un  cas  où  quelquefois  l’on  n’en 
possède  même  pas.  De  nouveaux  faits  doivent  être 
recueillis  sur  ce  sujet,  et  donneront  peut-être  quel- 
ques résultats  plus  certains. 
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CHAPITRE  PREMIER. 

i 

DE  LA  VÉSICULE  DU  FIEL,  ET  DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE 
DANS  LES  MALADIES  DE  CE  RÉSERVOIR  MEMBRANEUX. 

Art.  ier.  De  la  disposition  physique  çle  la  vési- 
cule du  fiel  dans  V état  énormàf,  et  anormal . 

La  situation  de  la  vésicule  biliaire  dépend  com- 
plètement de  la  position  du  foie , dont  elle  occupe 
la  face  inférieure.  Logée  dans  la  dépression  cju’on 
remarque  sur  cette  face,  à droite  de  la  scissure  de  la 
veine  ombilicale  et  de  l’éminence  porte  antérieure, 
elle  est  située  très-près  du  bord  antérieur  de  la 
glande  biliaire , qui  est  ordinairement  échancré  sur 
le  point  qui  lui  correspond.  C’est  le  plus  souvent 
dans  la  région  sous-hépatique,  à un  pouce  et  demi 
à peu  près  de  la  région  ombilicale,  qu’on  rencontre 
le  réservoir  de  la  bile;  et  on  le  trouve  plus  ou 
moins  haut  suivant  la  place  que  le  foie  occupe  lui- 
même.  Sa  figure  est  en  général  pyriforme , mais 
cette  apparence  est  subordonnée  à la  quantité  de 
fluide  qui  distend  la  vésicule.  Les  rapports  de  celle- 
ci  varient  en  raison  de  cette  dernière  circonstance. 
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Vide,  elle  est  entièrement  cachée  sous  le  foie,  et 
correspond  inférieurement  au  colon  et  à l’estomac. 
Ces  mêmes  organes , remplis  presque  constamment 
de  gaz,  la  touchent  encore  lorsqu  elle  est  pleine  de 
liquide.  Dans  cette  dernière  circonstance , elle  dé- 
borde le  foie,  vient  faire  saillie  contre  les  parois 
abdominales , et  l’étendue  de  l’espace  dans  lequel 
elle  leur  correspond  est  d’autant  plus  grand,  que 
la  quantité  de  bile  qu’elle  contient  est  plus  con- 
sidérable. Le  foie,  organe  dense,  les  intestins  ou 
l’estomac,  viscères  creux  contenant  des  gaz,  cir- 
conscrivent la  vésicule.  Le  fond  de  ce  réservoir 
membraneux  est  en  contact  avec  les  parois  du  ven- 
tre, et  cela  a surtout  lieu  dans  le  coucher  sur  le 
côté  droit  ; si  le  tronc  est  en  même  temps  incliné  en 
avant , la  grosse  extrémité  de  la  vésicule,  distendue 
par  plus  de  fluide,  est  en  rapport  immédiat  avec 
une  étendue  de  parois  plus  grande  que  cela  n’a  lieu 
dans  toute  autre  position. 

En  général,  la  dimension  du  fond  de  la  vésicule 
du  fiel  n’excède  guère  un  pouce  et  demi  carré  ; mais, 
dans  les  cas  pathologiques  , ce  volume  peut  être  très- 
grand  : on  connaît  plusieurs  faits  oii  le  réservoir  de 
la  bile  s’étendait  jusqu’à  la  crête  iliaque.  Quelque- 
fois la  vésicule  peut  être  vide,  atrophiée,  convertie 
en  un  tissu  fibreux;  ses  parois  sont  susceptibles 
d’ossification , etc. 

Des  calculs  variables  en  nombre,  en  grosseur,  en 
forme,  en  mobilité,  peuvent  être  contenus  dans  le 
réservoir  de  la  bile.  De  plus  amples  détails  , utiles 
en  anatomie  pathologique , seraient  étrangers  au  su- 
jet que  je  traite. 
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Art.  ii.  Résultats  de  la  percussion  médiate  re- 
latifs à V exploration  de  la  vésicule  du  fiel. 

Je  vais  établir  le  petit  nombre  de  faits  que  je 
possède  à ce  sujet.  Ils  ne  prouveront  pas  que  l’on 
puisse  toujours,  a l’aide  de  la  percussion  médiate, 
avoir  des  données  exactes  sur  l’état  de  la  vésicule 
biliaire;  cependant  ils  portent  à faire  croire  que 
le  plessimètre  pourra,  dans  quelques  circonstances, 
présenter  ici  un  certain  degré  d’utilité. 

i re  Expérience.  Désirant  d’abord  constater  si  la  vé- 
sicule remplie  de  liquide  et  touchant  à des  intestins 
pleins  de  gaz  donnait  lieu,  par  la  percussion  mé- 
diate, au  bruit  humorique,  je  tentai  l’expérience  sui- 
vante. Une  portion  d’intestin  grêle  médiocrement 
pleine  de  gaz  fut  extraite  de  l’abdomen  d’un  ca- 
davre. Le  son  que  le  plessimètre  percuté  en  obtint 
était  tout-à-fait  tympanique  et  sans  aucun  mélange 
de  résonnance  humorique.  D’un  autre  côté,  la  vési- 
cule du  cadavre,  distendue  par  quelques  onces  de 
bile  et  percutée  séparément , produisit  un  son  assez 
mat,  mais  pur.  Mettant  alors  en  contact  l’intestin  et 
le  réservoir  biliaire,  et  pratiquant  la  percussion 
médiate  sur  les  points  où  ces  organes  se  touchaient, 
la  résonnance  prit  d’une  manière  très-manifeste  le 
caractère  humorique. 

J’ai  réitéré  depuis  cette  expérience  avec  succès. 

2°  Expérience.  Sur  le  cadavre  d’un  jeune  homme 
dont  l’abdomen  était  peu  sonore,  les  régions  hé- 
patique et  sous-hépatique  fournissaient  un  son  mat 
assez  marqué  pour  qu’il  fut  très-facile  de  limiter 
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le  foie  inférieurement.  Celui-ci  faisait  une  saillie 
d’un  pouce  au  dessous  du  rebord  des  côtes.  On  per- 
cuta les  parois  abdominales  avec  beaucoup  d’atten- 
tion. A douze  lignes  à-peu-près  de  la  région  colique 
moyenne,  et  dans  la  région  sous-hépatique,  im- 
médiatement au  dessous  du  rebord  inférieur  du  foie, 
on  obtint  un  résultat  remarquable  : là^  dans  la  lar- 
geur d’un  pouce  et  demi , on  trouva  un  son  plus 
clair  que  celui  du  foie,  et  moins  tympanique  que 
celui  des  intestins  et  de  l’estomac.  Autour  de  ce  pe- 
tit espace,  ces  derniers  viscères  étaient  facilement 
reconnus  par  des  sons  caractéristiques.  Le  bruit  qaii 
avait  lieu  sur  le  point  dont  il  s’agit , présentait  très- 
évidemment  la  résonnance  humorique.  On  enfonça 
une  aiguille  sur  le  centre  de  l’espace  où  ce  bruit  se 
faisait  entendre  : à l’ouverture , la  bile  était  épanchée 
dans  l’abdomen , et  la  vésicule , qui  en  contenait  en- 
core beaucoup  et  qui  dépassait  le  foie  , était  perfo- 
rée d’outre  en  outre  à sa  partie  moyenne  (Jules  de 
Dervieu , Manec). 

3e  Expérience.  Sur  le  cadavre  d’une  vieille 
femme,  dont  la  putréfaction  était  avancée,  on  ob- 
tint des  résultats 'absolument  analogues  aux  précé- 
dons. Le  son  humorique  était  surtout  manifeste, 
et  avait  lieu  dans  une  plus  large  surface  , lors- 
que le  cadavre  était  couché  sur  le  côté  droit  et  en 
meme  temps  un  peu  incliné  en  avant,  que  dans 
toute  autre  position  du  sujet.  Une  incision  prati- 
quée sur  la  partie  moyenne  de  l’espace  où  s’en- 
tendait le  bruit  dont  il  s’agit  , tomba  sur  le  fond  de 
la  vésicule , qui  renfermait  une  assez  grande  quan- 
tité de  bile  , et  cpui , ouverte  sous  l’eau,  ne  conte- 
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liait  pas  de  gaz  : le  colon  transverse  et  l’estomac, 
remplis  de  fluides  élastiques,  entouraient  la  vési- 
cule (MM.  Jules  deDervieu,  Damorier). 

M.  Van  Puÿfelick  m’a  communiqué  un  fait  ab- 
solument semblable  aux  précédens.  La  vésicule  était 
beaucoup  plus  dilatée  que  dans  les  cas  qui  viennent 
d’être  cités  ; elle  contenait  plus  de  trois  onces  de  bile. 

4e  Expérience.  Sur  plusieurs  individus  vivans, 
nous  avons  trouvé  le  bruit  humorique  sur  le  même 
point,  se  manifestant  dans  la  même  étendue,  et 
présentant  des  caractères  absolument  analogues  à 
ceux  qui  ont  été  observés  sur  les  cadavres  précédens. 

Dans  aucun  des  cas  qui  viennent  d’ être  signalés , 
la  palpation  n’indiquait  la  présence  de  la  vésicule 
biliaire. 

Ces  faits  paraîtraient  concluans  : mais  les  expé-r 
riences  cadavériques  ne  sont  pas  assez  nombreuses 
pour  lever  tous  les  doutes.  La  théorie  porte  d’ail- 
leurs à penser  que  la  petite  extrémité  de  l’estomac 
ou  que  le  duodénum  lui-même , à moitié  remplis  de 
gaz  et  de  liquides,  se  trouvant  sur  le  point  où  l’on 
rencontre  d’ordinaire  la  vésicule,  donneraient  égale- 
ment lieu  au  bruit  humorique.  Ce  bruit  ne  différe- 
rait pas  de  celui  que  fournit  le  réservoir  de  la  bile , 
lorsque  l’estomac  et  les  intestins  pleins  de  gaz  sont 
situés  autour  de  lui.  Un  fait  de  ce  genre  a été 
recueilli  par  moi  l’année  dernière  : 

5e  Expérience.  Le  cadavre  d’une  femme  dont  le 
foie  , assez  volumineux,  débordait  les  fausses  côtes , 
présentait,  sur  la  région  qu’occupe  ordinairement 
la  vésicule , un  espace  de  deux  pouces  carrés  ou  le 
bruit  humorique  se  faisait  entendre.  Au  dessus,  le 
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foie  était  reconnaissable  au  son  mat  qui  lui  est 
propre.  Au  dessous  se  trouvait  un  bruit  tympa- 
nique  pur  : une  aiguille  introduite  sur  ce  point,  fit 
reconnaître,  à l’ouverture,  que  l’extrémité  pylo- 
ri  que  de  l’estomac,  et  non  la  vésicule,  correspon- 
dait à cet  espace  : le  réservoir  biliaire  était  vide. 
On  n’civait  pas  changé  la  position  du  cadavre  pen- 
dant V expérience. 

La  présence  d’un  son  mat  qui  déborderait  le  foie 
et  s’étendrait  plus  ou  moins  bas,  pourrait  donner 
quelques  indices  sur  la  présence  de  la  vésicule  bi- 
liaire. Mais  ce  bruit  ne  pourrait  faire  recon- 
naître s’il  s’aeit  de  ce  réservoir  membraneux  ou 

U 

d’une  production  anormale  développée  sur  le  re- 
bord inférieur  du  foie.  Le  fait  suivant  en  fournira 
la  preuve  : 

6e  Expérience.  Sur  un  cadavre  qui  portait  une 
tympanite  péritonéale,  on  pouvait,  en  déprimant  les 
gaz  avec  le  plessimètre , circonscrire  exactement  le 
rebord  inférieur  du  foie.  Précisément  au  dessous  de 
ce  viscère , on  trouvait,  dans  la  largeur  d’un  pouce 
et  demi , un  espace  qui  donnait  un  son  mat  sans 
mélange  de  bruit  humorique.  Des  carrelets  intro- 
duits sur  ce  point  démontrèrent,  lors  de  l’autop- 
sie, que  la  matité  correspondait  a une  appendice 
péritonéale  remplie  de  graisse  et  du  volume  d’une 
noix  (Jules  de  Dervieu). 
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Corollaires  déduits  des  faits  précédens. 

i°  Lorsqu’ immédiatement  au  dessous  du  niveau 
du  bord  inférieur  du  foie,  on  trouve,  dans  une 
largeur  variable  et  à un  pouce  et  demi  de  la  région 
ombilicale , un  son  plus  mat  que  celui  des  intes- 
tins, on  peut  en  conclure  qu’un  corps  plus  dense 
que  ne  le  serait  un  viscère  rempli  de  gaz  corres- 
pond à cet  espace. 

20  Lorsque  ce  bruit  sera  réuni  au  son  humo- 
rique,  on  ne  pourra  attribuer  cette  dernière  ré- 
sonnance qu’aux  intestins  ou  à l’estomac  remplis 
de  gaz  et  de  liquides , ou  encore  à la  vésicule  en- 
tourée par  des  viscères  creux  que  distendent  des 
fluides  élastiques. 

3°  Si  le  bruit  humorique  existant  sur  un  espace 
qui  touche  immédiatement  au  foie  est  toujours  le 
même,  quelle  que  soit  l’attitude  du  sujet,  il  est  à peu 
près  sûr  qu’il  s’agit  de  la  vésicule  biliaire.  En  effet, 
dans  la  position  du  malade  sur  le  côté  gauche,  les 
liquides  contenus  soit  dans  l’estomac,  soit  dans 
les  intestins,  gagneraient  la  partie  déclive  de  ces 
viscères  : il  est  donc  plus  que  douteux  que , dans 
cette  dernière  situation  du  sujet , les  conditions  né- 
cessaires pour  donner  lieu  au  son  humorique  puis- 
sent, au  niveau  du  bord  inférieur  du  foie,  conti- 
nuer à se  trouver  réunies. 

4°  Si  le  malade , soumis  d’ailleurs  à l’abstinence 
momentanée  des  alimens  et  des  boissons,  et  observé 
de  nouveau  quelques  heures  plus  tard,  présentait 
toujours  le  même  bruit  sur  le  même  point,  la  certi- 
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tude  serait  encore  plus  grande.  Il  est  difficile  cl’ad-* 
mettre  en  effet  que  les  rapports  des  gaz  et  des  li- 
quides dans  l’estomac  et  les  intestins , rapports  va- 
riables en  raison  de  l’absorption  et  de  beaucoup 
d’autres  causes,  puissent  continuer  plusieurs  heures 
de  suite  à être  dans  les  conditions  nécessaires  à la 
production  du  bruit  humorique. 

5°  L’étendue  de  l’espace  où  se  trouvent,  au  des- 
sous du  rebord  du  foie,  le  son  mat  et  le  bruit  hu- 
morique, pourrait  faire  juger  peut-être  du  degré 
de  distension  de  la  vésicule  biliaire. 

Lorsque  le  malade  est  incliné  sur  le  côté  droit  et 
en  avant , arrive-t-il  que  le  prolongement  du  son 
mat  ou  du  bruit  humorique  au  dessous  du  bord  in- 
férieur du  foie  n’existe  que  dans  une  petite  éten- 
due, on  a des  raisons  pour  croire  que  la  vésicule 
ne  contient  pas  beaucoup  de  bile,  ou  qu’elle  n’est 
pas  distendue  par  des  corps  étrangers  volumineux, 

70  Si , le  rebord  inférieur  du  foie  étant  exacte- 
ment limité , on  ne  trouve  sur  aucun  point , quelle 
que  soit  la  position  du  sujet,  d’extension  du  son 
mat  ou  du  bruit  humoriejue , c’est  un  indice  pro- 
bable que  la  vésicule  est  vide  ou  à peu  près  vide. 

8°  Je  n’ai  pas  employé  la  percussion  médiate 
dans  des  cas  de  calculs  contenus  dans  le  réservoir 
biliaire.  Je  ne  sais  quels  seront  les  résultats  aux- 
quels ce  moyen  de  diagnostic  pourra  conduire 
dans  les  cas  dont  il  s’agit. 

Tout  porte  à penser  qu’un  son  mat  se  manifes- 
tera sur  l’espace  occupé  par  la  vésicule.  Peut-être 
que , si  plusieurs  concrétions  se  trouvent  réunies 
dans  un  même  liquide , la  percussion  médiate 


DIAGNOSTIC  DE  LA.  VESICULE  DIT  FIEL.  2^ 

donnera  lieu,  dans  ce  cas,  â une  sensation  et  à un 
bruit  particuliers. 

Diagnostic  de  l’état  de  la  vésicule  du  fiel. 

Les  considérations  relatives  aux  signes  fonc- 
tionels  des  maladies  du  foie  le  sont  aussi  à la  vési- 
cule, et  je  n’y  insisterai  pas. 

La  palpation  peut  quelquefois  faire  reconnaître 
le  réservoir  de  la  bile.  Cela  a lieu  lorsqu’il  est  tres- 
distendu,  qu’il  déborde  le  foie,  lorsque  les  parois 
abdominales  sont  minces , et  quand  les  muscles  de 
celles-ci  sont  mis  dans  le  relâchement.  Plusieurs 
praticiens  ont  assez  d’habileté  pour  distinguer  alors 
la  vésicule , et  M.  Andral  est  dans  ce  cas.  Ce  méde- 
cin distingué  a pu  quelquefois  juger,  sur  le  vivant, 
du  volume  du  réservoir  biliaire-  Peut-être  même 
est-on  parvenu,  dans  certaines  circonstances,  à 
obtenir  sur  celui-ci  une  fluctuation  obscure.  Il  faut 
avouer  cependant  que  ces  renseignemens  sont  bien 
loin  d’être  sulfisans  pour  étayer  le  diagnostic.  Le 
plus  souvent  on  ne  peut  juger  ni  de  la  situation,  ni 
de  la  forme,  ni  du  volume  de  la  vésicule.  Il  est 
vrai  que  la  percussion  médiate  ne  fournit  encore 
que  des  signes  probables  à ce  sujet  ; mais  le  temps 
et  l’expérience  les  convertiront  peut-être  en  signes 
certains. 
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CHAPITRE  II. 

« 

DE  LA.  VESSIE,  ET  DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE  DANS 
LES  MALADIES  DE  CET  ORGANE. 

Art.  ier.  De  la  disposition  physique  de  la  vessie 
dans  V état  normal  et  anormal. 

Dans  l’etat  normal,  la  vessie  de  l’adulte,  lors- 
qu’elle est  vide , est  logée  dans  l’excavation  du  bas- 
sin , et  derrière  la  symphyse  pubienne.  Il  n’en  est 
pas  ainsi  chez  le  foetus  et  chez  l’enfant.  Dans  les 
premiers  temps  de  la  vie , elle  est  située  au  dessus 
du  rebord  du  bassin , et  s’enfonce  d’autant  plus 
dans  cette  cavité,  que  l’individu  approche  davan- 
tage de  1 âge  adulte.  Chez  celui-ci , plusieurs  onces 
d’urine  peuvent  encore  être  contenues  dans  la  ves- 
sie sans  quelle  s’élève  au  dessus  du  pubis.  Cette 
circonstance  doit  être  notée  sous  le  rapport  de  la 
percussion  médiate.  Lorsque  l’accumulation  de  ce 
fluide  devient  considérable,  l’organe  s’élève  plus 
ou  moins  dans  la  région  vésicale  et  vers  l’om- 
bilic , en  inclinant  son  fond  plutôt  à gauche 
qu’à  droite.  Les  intestins  grêles  en  haut,  l’S  iliaque 
du  colon  à gauche , le  cæcum  à droite , viscères 
creux  contenant  des  gaz,  circonscrivent  la  vessie, 
et  peuvent  même  se  trouver  placés  entre  elle  et  le 
pubis.  La  cavité  de  ce  réservoir  est  entourée  par 
une  paroi  mince,  et  remplie  par  un  fluide  dont  la 
densité  est  à peu  près  celle  de  l’eau.  Souvent  des 
anses  intestinales  sont  situées  antérieurement  entte 
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la  vessie  distendue  et  les  parois  abdominales.  Le  rec- 
tum, renfermant  souvent  des  fèces,  est  situé  derrière 
l’organe.  Chez  la  femme  enfin,  la  matrice,  quel- 
quefois distendue  par  le  produit  de  la  conception  , 
correspond  postérieurement  au  réservoir  de  l’urine. 

La  forme  de  la  vessie,  chez  l’adulte,  globuleuse 
en  haut , est  un  peu  conoïde  en  bas.  Elle  est  allon- 
gée chez  l’enfant. 

Ses  dimensions  varient  en  raison  de  la  quantité 
de  fluide  qui  la  distend.  Elle  est  plus  vaste  chez  la 
femme  que  chez  l’homme. 

La  densité  de  la  vessie  vide  est  à peu  près  la 
même  que  celle  d’un  intestin  dans  l’état  de  vacuité  ; 
mais  elle  ne  contient  pas  de  gaz. 

Dans  l’état  anormal,  la  vessie  peut  être  le  siège 
d’une  foule  de  lésions.  Meckel  a bien  traité  des 
vices  de  conformation  qu’elle  présente.  L’accumu- 
lation de  l’urine  dans  sa  cavité  portée  plus  loin  que 
dans  l’état  normal , sa  dilatation , son  resserrement , 
l’augmentation  d’épaisseur  de  ses  parois , les  tu- 
meurs qui  s’y  développent,  les  corps  étrangers 
qu’elle  contient  ? les  déplacemens  qu’elle  peut 
éprouver,  etc. , sont  autant  de  faits  importans , mais 
que  je  me  borne  à indiquer. 

Art.  11.  Expériences  et  recherches  sur  la  vessie 
dans  l’état  normal  et  anormal. 

Sur  un  assez  grand  nombre  de  sujets  observés 
dans  l’amphithéâtre  de  la  Pitié,  on  injecta  dans  la 
vessie  une  quantité  d’eau  variable.  La  percussion 
médiate  donna  lieu  alors,  sur  ce  viscère,  â un  son 
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assez  analogue  à celui  du  foie,  plus  mat  que  celui 
de  l’ascite,  et  semblable  au  bruit  qu’on  observe 
dans  l’hydropisie  enkystée.  L’espace  où  l’on  ob- 
tenait cette  résonnance  variait  selon  la  quan- 
tité du  liquide  accumulé  dans  l’organe.  Souvent  il 
s’élevait  à peine  au  dessus  du  rebord  pubien,  et 
c’était  lorsque  la  vessie  contenait  peu  d’eau;  tandis 
qu’il  s’étendait  plus  ou  moins  vers  l’ombilic  quand 
le  réservoir  urinaire  en  renfermait  davantage.  Le 
plus  souvent  le  son  mat  existait  dans  une  plus  grande 
étendue  à gauche  qu  ’à  droite.  Une  résonnance  in- 
testinale se  trouvait  presque  toujours  autour  de  l’es- 
pace où  la  vessie  était  reconnaissable  par  la  matité 
a laquelle  elle  donnait  lieu.  Une  résonnance  tympa- 
nique  plus  claire  encore  correspondait  au  point  où 
le  cæcum  touchait  au  réservoir  de  l’urine.  Suivant 
que  les  intestins  grêles  ou  les  gros  intestins  étaient 
ou  n’étaient  pas  interposés  entre  le  fond  de  l’organe 
et  les  parois , la  percussion , légèrement  pratiquée 
sur  ce  point,  fournissait  une  résonnance  claire  ou 
un  son  mat.  Le  bruit  était  toujours  obscur  quand  le 
plessimètre  était  fortement  appuyé , parce  qu’alors 
les  intestins  étaient  déprimés  , et  que  l’instrument 
n’était  séparé  de  la  vessie  que  pard  es  corps  solides. 

Chez  un  assez  grand  nombre  de  sujets , les  points 
où  les  intestins  et  la  vessie  se  touchaient  faisaient 
entendre  soit  au  dessus,  soit  à gauche,  soit  à droite 
du  réservoir  de  l’urine,  la  résonnance  humorique. 

Dans  tous  les  cas,  l’espace  où  le  son  mat  de  la 
vessie  était  obtenu  n’occupait  pas  toute  là  partie 
inférieure  de  l’abdomen.  On  rencontrait  en  effet, 
à droite  et  à gauche,  et  dans  les  régions  cœcale  et 
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iliaque,  un  son  tympanique  très-manifeste.  Sur  la 
liane  médiane  , au  contraire,  et  a une  hauteur  bien 
plus  grande,  se  trouvait  un  bruit  obscur,  résultat 
de  la  présence  de  la  vessie  pleine  d’urine. 

Si  l’on  évacuait  le  liquide  avec  la  sonde,  et  si 
l’on  percutait  à plusieurs  reprises  pendant  cette 
évacuation  , on  trouvait  que  successivement  le  bruit 
humorique  disparaissait , que  l’espace  où  se  trou- 
vait le  son  mat  diminuait  de  largeur,  puis  s’abais- 
sait, et  qu’il  arrivait  un  moment  où  on  ne  pouvait 
le  découvrir  au  dessus  de  la  symphyse  pubienne. 

Injectant  successivement  dans  la  vessie  des  quan- 
tités d’eau  de  plus  en  plus  considérables  , et  per- 
cutant à plusieurs  reprises,  j’obtins  des  résultats 
analogues  aux  précédées , mais  dans  une  progression 
croissante. 

J’avais  d’abord  cru  que  la  percussion  de  cette 
symphys  e pourrait  apprendre  si  la  vessie  contenait 
de  petites  quantités  d’urine;  mais  l’observation  a 
bientôt  détruit  cet  espoir.  Je  n’ai  jamais  pu  bien 
distinguer,  par  la  clarté  ou  l’obscurité  du  bruit  ob- 
tenu sur  ce  point,  si  la  vessie  était  pleine  ou  vide. 
Peut-être  qu’en  faisant  pencher  le  sujet  en  avant, 
pour  rapprocher  de  la  symphyse  la  vessie  médiocre- 
ment distendue,  et  qu’en  percutant  alors  sur  cet  es- 
pace, on  obtiendrait  un  son  mat.  Peut-être  aussi 
qu’en  faisant  ensuite  placer  le  malade  sur  le  dos,  et 
qu’en  explorant  de  nouveau  le  pubis  à l’aide  du 
plessimètre,  on  pourrait  donner  lieu  à une  réson- 
nance remarquable  et  très-distincte  de  la  matité 
précédente.  Mais  les  faits  que  je  possède  ne  sont  pas 
asseznombreux  pour  éclaircir  cette  question. 
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Il  fallait  que  plusieurs  onces  d’eau  fussent  conte- 
nues dans  le  réservoir  de  l’urine,  pour  que  le  ples- 
simètre  pût  les  reconnaître.  Dans  ce  cas  même,  cela 
n’était  possible  qu’en  comprimant  le  bas-ventre 
avec  l’instrument,  et  en  rapprochant  beaucoup 
celui-ci  de  l’excavation  du  bassin. 

Des  recherches  du  même  genre  ont  été  fréquem- 
ment tentées  sur  l’homme  sain  ou  malade , et  elles 
ont  conduit  à des  résultats  analogues. 

Le  matin , au  réveil , quand  on  n’avait  pas  uriné 
dans  la  nuit,  l’espace  correspondant  à la  vessie 
donnait  un  son  mat  qui  devenait  clair  dès  qu’on 
avait  expulsé  l’urine.  Très-souvent  le  bruit  humo- 
rique  se  trouvait  sur  le  point  où  la  vessie  et  les  in- 
testins se  touchaient,  bien  que  ce  bruit  ne  fût  pas 
constant.  L’application  légère  du  plessimètre  sur  la 
région  cystique  y faisait  trouver  le  son  intestinal  ; 
une  plus  forte  donnait  lieu  au  son  mat  de  l’hydro- 
pisie  enkystée.  Tantôt  c’était  profondément  qu’il 
fallait  déprimer  les  parois  abdominales  pour  arriver 
à l’espace  où  on  obtenait  le  son  mat  ; d’autres  fois  il 
était  à peine  nécessaire  d’exécuter  une  pression  lé- 
gère. Cette  matité,  quelle  que  fût  la  position  du 
malade,  ne  changeait  pas  de  placé ? lorsque  le  sujet 
était  couché  sur  l’un  ou  sur  l’autre  côté.  Inférieu- 
rement et  latéralement  à l’espace  où  ce  brui’t  obs- 
cur était  obtenu,  on  observait  des  nuances  variées 
de  son  tympanique.  Le  cathétérisme  pratiqué  sur  le 
vivant  a aussi  donné  lieu,  sous  le  rapport  de  la 
percussion  médiate  de  la  vessie,  aux  mêmes  résul- 
tats que  sur  le  cadavre  (pag.  247)  : 

Un  jeune  homme  dont  le  bassin  était  très-étroit, 
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éprouvait  depuis  long-temps  de  fréquens  besoins 
d’uriner.  La  palpation  du  bas-ventre  n’y  faisait  re- 
connaître aucune  saillie  formée  par  la  vessie,  mais 
la  percussion  pratiquée  sur  le  plessimètre,  qui  dé- 
primait avec  une  certaine  force  la  région  vésicale, 
y trouva,  dans  la  hauteur  d’un  pouce  et  demi  carré 
au  dessus  du  pubis,  un  son  voisin  du  jécoral.  Cet 
espace  était  circonscrit  à droite,  à gauche  et  en  haut, 
par  des  nuances  variées  de  son  intestinal  ; sur  les 
points  où  la  réunion  de  ces  bruits  divers  et  de  la  ma- 
tité avait  lieu,  on  trouvait  la  résonnance  humori- 
que.  Le  malade  fut  percuté  plusieurs  fois  de  suite, 
les  résultats  furent  toujours  les  mêmes.  J’introduisis 
alors  une  sonde  dans  la  vessie.  Six  onces  d’urine 
s’écoulèrent , le  son  mat  et  le  bruit  humorique  dis- 
parurent complètement.  Toute  la  région  vésicale 
donna  lieu  alors  au  bruit  intestinal. 

M.  Tarral  a observé  des  faits  du  même  genre, 
bien  qu’il  n’ait  jamais  saisi  le  bruit  humorique  sur 
les  points  de  contact  de  la  vessie  et  des  intestins. 

M.  Bally  a bien  voulu  me  communiquer  verba- 
lement un  fait  pareil,  et  dans  lequel  le  plessimètre 
servit  à faire  reconnaître  qu’une  grande  quantité 
d'urine  était  contenue  dans  la  vessie  : il  ne  m’a  pas 
dit  avoir  observé  non  plus , dans  ce  cas , le  bruit 
humorique. 

Lorsqu’il  s’agissait  de  savoir  si  la  vessie  conte- 
nait de  l’urine , j’ai  fréquemment  tiré  parti  du  ples- 
simètre : cet  instrument,  dans  des  cas  semblables  , 
ne  m’a  jamais  induit  en  erreur , et  m’a  fait  quel- 
quefois éviter  l’emploi  du  cathétérisme. 
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Corollaires .1 

i°  Lorsque  la  vessie  est  distendue  par  une  quan- 
tité notable  d’urine,  la  percussion  médiate  peut 
faire  reconnaître  la  situation , la  dimension  et  l’état 
de  plénitude  de  l’organe.  Ce  n’est  que  dans  le  cas 
où  ce  réservoir  membraneux  s’élève  au  dessus  du 
pubis,  qu’il  m’a  été  possible  de  juger  de  l’état  au 
moyen  du  plessimètre. 

20  Un  son  dont  la  matité  approche  de  celle  du 
foie  correspond  à la  vessie  distendue  par  beaucoup 
de  liquide. 

3°  Un  bruit  humorique  s’entend,  dans  certains 
cas,  à l’aide  delà  percussion  du  plessimètre,  sur  la 
circonférence  de  l’organe  et  sur  les  points  ouïes  in- 
testins touchent  à la  vessie. 

4°  La  hauteur  à laquelle  s’élève  l’espace  où  l’on 
entend  le  son  mat,  ainsi  que  la  largeur  de  cet  es- 
pace, font  juger  de  la  dimension  du  réservoir  de 
l’urine. 

5°  Il  est  facile  de  distinguer  la  vessie  pleine  de 
fluide  d’un  épanchement  liquide  contenu  dans  le 
péritoine  : le  son  très-mat  résultant  de  la  perçus-? 
sion  de  ce  viscère  s’obtient  en  effet  dans  le  même 
lieu,  quelle  que  soit  Ja  position  du  sujet.  Or,  c’est  le 
contraire  de  ce  qui  arrive  relativement  a la  matité 
de  l’ascite,  qui,  d’ailleurs,  change  de  siège  en  rai- 
son des  positions  variées  du  sujet. 

6°  Les  résultats  plessimétriques  que  fournit  la 
vessie  très-distendue  sont  les  mêmes  que  ceux  don- 
nés par  une  hydropisie  enkystée.  L’évacuation  spon- 


SUR  LA  VESSIE. 


25l 


lunée  ou  artificielle  de  l’urine  détruit  tous  les 
doutes  que  cette  identité  pourrait  faire  naître  sur  le 
véritable  caractère  de  la  maladie. 

7°  On  peut  savoir,  par  la  percussion  médiate  , si 
la  vessie  est  séparée  ou  non  des  parois  par  des 
anses  intestinales.  11  est  infiniment  utile  de  tenir 
compte  de  ce  fait  lorsqu  il  s’agit  de  pratiquer  la  taille 
par  le  haut  appareil. 

Je  ne  possède  aucun  fait  relatif  à la  percussion 
médiate , dans  les  cas  où  la  vessie  est  le  siège  de  lé- 
sions organiques.  Tout  me  porte  à croire  qu’un  cal- 
cul dont  le  volume  ou  le  siège  seraient  tels  qu’il 
pourrait  être  accessible  au  plessimètre,  fournirait 
un  bruit  plus  mat  et  beaucoup  plus  sec  que  ceux 
auxquels  donne  lieu  la  percussion  médiate  des  au- 
tres parties. 

Diagnostic  de  Vétat  physique  de  la  vessie. 

Les  signes  fonctionels  directs  que  donne  la  vessie 
malade  sont  moins  obscurs  que  ceux  qui  sont  four- 
nis par  les  organes  précédens.  La  douleur  qui  y a 
son  siège , les  fluides  que  sécrète  sa  membrane  in- 
terne, l’hématurie,  l’issue  de  corps  étrangers  par 
L’urètre,  la  manière  dont  l’excrétion  de  l’urine  s’o- 
père, la  suppression  de  cette  évacuation , etc.,  sont 
des  circonstances  très-utiles  pour  faire  juger  de 
l’état  de  la  vessie.  Les  signes  fonctionels  indirects, 
tels  que  la  douleur  au  bout  du  gland,  la  fièvre  par- 
ticulière qui  indique  la  souffrance  du  réservoir  uri- 
naire, le  faciès  que  prennent  à la  longue  les  ma- 
lades qui  portent  des  lésions  vésicales,  etc.,  ajou- 
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tent  encore  plus  de  probabilités  au  diagnostic.  Mais 
s’il  est  vrai  que  de  tels  phénomènes  puissent  faire  ad- 
mettre que  le  siège  de  la  maladie  est  dans  l’appareil 
urinaire , ce  n’est  que  par  des  signes  physiques  qu’on 
en  décidera  la  véritable  nature.  Le  cathétérisme  , 
seul  ou  combiné  avec  le  stéthoscope,  donne  des  ré- 
sultats infiniment  plus  certains  que  toute  autre  voie 
d’exploration  : son  utilité  est  si  grande,  que  les  au- 
tres voies  de  diagnostic  lui  sont  tout-à-fait  subor- 
données. La  palpation  même , le  toucher  du  rectum, 
le  spéculum  vésical,  ingénieux  instrument  dû  à 
M.  Ségalas , peuvent  bien  avoir  quelque  avantage; 
mais  aucun  chirurgien  ne  se  déciderait  à pratiquer 
la  lithotomie,  s’il  était  réduit  à ces  moyens  d’ex- 
ploration , et  s’il  n’avait  pas  recours  au  cathété- 
risme. 

De  là  vient  que  la  percussion  médiate,  qui  peut 
être  comptée , à mon  avis , parmi  les  moyens  les 
plus  sûrs  et  les  plus  généraux  de  diagnostic,  dans 
les  affections  du  péritoine , du  foie  , de  la  rate  , etc., 
n’est  que  d’une  importance  secondaire  relativement 
à l’appréciation  des  causes  de  la  souffrance  de  la 
vessie.  Cependant  elle  me  paraît  utile  dans  les  cas 
suivans  : 

i°  Lorsque  l’on  craindra  l’accumulation  de  l’u- 
rine dans  la  vessie  d’un  malade , et  que  l’on  ne  vou- 
dra pas  s’exposer  à le  sonder  inutilement.  S’il  ar- 
rive en  effet  que  la  région  vésicale,  à quelque 
profondeur  que  le  plessimètre  soit  appliqué , con- 
tinue à donner  un  son  intestinal  clair,  il  n’est  pas 
douteux  que  la  vessie  contient  peu  d’urine  , et  qu’il 
est  inutile  de  tenter  le  cathétérisme. 
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2°  Dans  la  même  circonstance,  il  peut  se  faire, 
que  le  médecin  ne  sache  pas  sonder,  ou  qu’il  11e 
puisse  pas  parvenir  à le  faire. 

Il  peut  arriver  que  le  malade  se  refuse  à ce 
que  l’opération  soit  pratiquée  ; alors  la  percus- 
sion médiate  fournira  des  données  importantes, 
et  cette  méthode  présentera  de  très-grands  avan- 
tages. 

5°  Dans  le  cas  oii  il  pourrait  y avoir  de  l’incon- 
vénient  à pratiquer  le  cathétérisme,  et  où  l’on  ne 
voudrait  faire  usage  de  celui-ci  que  pour  s’assurer  si 
la  vessie  contient  de  l’urine,  le  plessimètre  présen- 
tera une  grande  utilité.  Lorsqu’en  effet  la  région 
vésicale,  superficiellement  comme  profondément 
percutée  , donnera  lieu  à un  son  tympanique,  l’or- 
gane ne  contiendra  qu’une  petite  quantité  de  liquide. 

4°  Le  plessimètre  servira  encore  à déterminer  si, 
dans  l’hématurie,  il  y a beaucoup  de  sang  accumulé 
dans  le  réservoir  de  l’urine. 

5°  L’usage  de  cet  instrument  sera  utile  pour 
connaître  les  rapports  de  la  vessie  avec  les  organes 
qui  l’entourent,  et  pour  déterminer  si  elle  est  en 
contact  médiat  ou  immédiat  avec  les  parois  abdomi- 
nales. 

6°  La  percussion  médiate  fera  juger  de  la  place 
que  la  vessie  occupe  et  de  la  direction  qu’elle  af- 
fecte. 

70  Peut-être  pourra-t-elle  faire  reconnaître, 
dans  quelques  cas,  les  épanchemens  cPurine  dans 
le  péritoine. 

8°  Le  plessimètre  déterminera  si  la  vessie  est  ou 
non  contenue  dans  une  hernie  ( Voyez  page  148). 
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g0  II  fera  distinguer  l’ascite  de  la  paralysie  dont 
le  réservoir  de  l’urine  peut  être  le  siège. 

On  objectera  peut-être  à plusieurs  de  ces  propo- 
sitions, que  la  palpation  pourrait  remplacer  la  per- 
cussion médiate.  Mais  de  ce  qu’on  possède  un  moyen 
de  diagnostic  avantageux,  s’ensuit-il  qu’il  faille  se 
priver  d’une  autre  voie  d’exploration  non  moins 
utile?  D’ailleurs,  dans  combien  de  cas  la  palpation 
ne  laisse-t-elle  pas  dans  l’ignorance  sur  l’état  du  ré- 
servoir de  l’urine!  Ici,  c’est  un  abdomen  dont  les 
parois  sont  trop  épaisses  pour  qu’on  puisse  arriver 
avec  la  main  jusqu’à  la  vessie;  là,  ce  sont  des  mus- 
cles contractés  qui  s’opposent  aux  recherches  que 
l’on  veut  faire;  ailleurs,  l’organe  est  trop  mou  ou 
n’a  pas  assez  de  dimension  pour  que  le  toucher 
puisse  le  saisir;  et,  dans  tous  ces  cas  , la  percussion 
médiate  présente  les  résultats  les  plus  évidens  et 
les  plus  certains. 

CHAPITRE  IIP 

DE  l’uTERUS  , ET  DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE  APPLIQUÉE 
A L’EXPLORATION  DE  CET  ORGANE. 

Je  n’ai  pas  fait  assez  de  recherches  sur  la  percus- 
sion médiate  de  l’utérus,  dans  l’état  de  vacuité  ou 
de  grossesse,  pour  qu’il  soit  utile  de  suivre  ici 
l’ordre  que  j’ai  jusqu’à  présent  adopté.  D’ailleurs  la 
plupart  des  considérations  précédentes  , relatives  au 
diagnostic  des  lésions  delà  vessie,  le  sont  aussi  à 
l’exploration  de  la  matrice-  Ce  que  j’ai  dit  de  l’im- 
portance du  cathéter  pour  l’une,  je  le  pense,  à 
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bien  plus  forte  raison , du  spéculum  et  du  doigt 
pour  l’autre.  Je  me  bornerai  à citer  un  petit  nom- 
bre de  faits. 

i°  La  matrice , dans  l’état  de  vacuité  et  dans 
l état  normal , est  trop  enfoncée  dans  le  bassin  pour 
pouvoir  être  explorée  avec  le  plessimètre.  A quel- 
que profondeur  que  l’instrument  déprime  les  pa- 
rois de  l’abdomen  dans  la  région  vésicale,  la  per- 
cussion médiate  fait  obtenir,  chez  la  femme  dont 
l’utérus  est  vide,  la  résonnance  tympanique  des 
intestins,  comme  cela  a lieu  chez  l’homme. 

2°  Quand  la  matrice  a pris  du  développement 
par  la  grossesse , elle  est  accessible  à la  percussion 
médiate,  qui  donne  lieu,  dans  ce  cas,  à un  son 
dont  la  matité  se  rapproche  du  caractère  jécoral. 

3°  Je  ne  puis  dire  à quelle  époque  de  la  gesta- 
tion on  peut  commencer  à obtenir  un  son  mat  au 
dessus  du  détroit  supérieur  du  bassin.  Il  faudrait, 
pour  cela,  avoir  suivi  l’utérus  dans  les  diverses  pé- 
riodes de  son  développement,  et  c’est  ce  que  je  n’ai 
pas  fait.  Il  y a tout  lieu  de  croire  qu’on  obtiendra 
ici  des  faits  importans.  Il  sera  possible,  par  exemple, 
de  noter  exactement  la  hauteur  à laquelle  parvient 
le  viscère  aux  différentes  époques  de  la  gestation. 
Le  son  obscur  qu’on  obtiendra  donnera  la  mesure 
de  cette  élévation. 

4°  L’espace  où  la  matrice  distendue  fait  entendre 
un  son  mat  est  limité  par  une  circonférence  ar- 
rondie qui  correspond  a celle  de  l’utérus  dilaté; 
des  anses  d’intestins  occupent  les  régions  latérales 
de  la  tumeur.  Sur  les  côtés  de  celle-ci  et  inférieure- 
ment par  rapport  à elle,  se  trouve  un  bruit  tympa- 
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nique  résultant  cle  la  présence  du  tube  digestif  et 
surtout  des  gros  intestins. 

5°  On  trouve  au  dessus  de  l’utérus  distendu 
par  le  produit  de  la  conception , les  intestins  et 
l’estomac.  Le  plus  souvent  ces  organes  sont  situés 
entre  le  fond  de  la  matrice  et  les  parois  abdomi- 
nales. Une  légère  application  du  plessimètre  fait  re- 
connaître les  viscères  creux  superficiellement  placés; 
une  application  plus  forte  fait  obtenir  le  son  utérin , 
et  fait  juger  de  la  distance  qui  sépare  le  fond  de 
l’organe  des  parois  du  ventre.  Sur  le  poirrt  où  la 
matrice  cesse  de  correspondre,  on  trouve,  a quel- 
que profondeur  que  l’instrument  soit  porté  , un 
son  manifestement  tympanique. 

6Ü  Si  la  matrice  s’élève  jusqu’au  niveau  du  foie 
et  de  la  rate  , on  peut  le  plus  souvent  limiter  ces 
viscères.  Presque  toujours,  en  effet,  l’estomac  ou 
des  anses  d’intestins  séparent  l’utérus  de  ces  or- 
ganes denses  et  solides. 

70  Dans  un  cas  de  grossesse  à terme  où  les  pa- 
rois de  la  matrice  étaient  molles  et  non  contractées, 
j’ai  pu  reconnaître,  à l’extérieur,  la  position  de 
la  tête  de  l’enfant.  La  matrice  étant  bien  circon- 
scrite avec  le  plessimètre,  je  trouvai  à droite, 
près  du  sommet  de  l’organe,  dans  la  largeur  de 
trois  pouces,  un  son  très-sec  et  semblable  à celui 
d’un  os  : ailleurs  le  bruit  était  mat , mais  bien  dif- 
férent du  précédent.  Une  sage-femme  termina  cet 
accouchement  : l’enfant  présentait  les  pieds,  et  la 
tête  correspondait  manifestement  au  point  où  j’avais 
trouvé,  a l’extérieur,  un  son  mat  et  ostéal. 

8n  Les  intestins  de  l’enfant  renfermé  dans  l’u- 
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tërlis,  contiennent  des  gaz.  Dès-lors  il  sera  possible 
de  reconnaître,  dans  certains  cas,  si  le  ventre  du 
fœtus  correspond  à la  partie  antérieure  des  parois 
utérines. 

90.  Dans  le  cas  d’hémorragie  interne,  et  lorsque 
la  palpation  ne  peut  distinguer  une  matrice  trop 
molle,  la  percussion  médiate  pourra  faire  recon- 
naître la  maladie  et  son  degré.  Le  son  mat  s’éten- 
dra à une  grande  partie  de  la  surface  de  Fabclomen 
et  correspondra  à la  matrice  dilatée;  la  mesure  de 
l’espace  ou  la  matité  sera  obtenue  donnera  des  lumiè- 
res sur  la  quantité  de  sang  accumulée  dans  l’organe. 

M.  le  docteur  Hureau  vient  de  me  communiquer, 
à ce  sujet,  un  fait  des  plus  curieux.  Dans  un  cas  de 
perte  utérine  interne  après  l’accouchement,  la  ma- 
trice donnait  lieu  à un  son  mat,  et  cela  dans  une 
grande  étendue  de  l’abdomen.  Quand  il  s’écoulait 
du  sang  (et  alors  l’utérus  se  contractait),  la  matité 
prenait  une  sécheresse  marquée;  elle  participait,  en 
un  mot,  du  caractère  ostéal.  Quand  la  perte  externe 
cessait  (et,  dans  ce  cas,  la  matrice  était  dans  le  re- 
lâchement), le  son  jécoral  se  faisait  entendre.  Un 
muscle  contracté  qu’011  percute  médiatement , 
donne  en  effet  un  son  plus  sec  que  s’il  n’est  pas  en 
action.  M.  Magendie  avait  déjà  remarqué  que, 
pendant  la  contraction,  les  fibres  musculaires  sont 
susceptibles  de  vibrations  sonores. 

io°.  Dans  la  tympanite  de  la  matrice,  on  devra 
trouver,  dans  les  régions  qui  correspondent  à l’u- 
térus, un  son  stomacal  très-clair,  et,  autour  de 
cet  espace,  on  obtiendra  des  nuances  variéesde  son 
intestinal  et  stomacal. 
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il0.  S’il  y a en  meme  temps  et  de  l’air  et  des  li- 
quides dans  la  matrice,  on  pourra  reconnaître  le 
déplacement  du  fluide,  déplacement  qui  correspon- 
dra aux  variations  de  position  du  sujet.  Le  niveau 
sera  encore  plus  manifeste  dans  ce  cas  que  cela  n’a 
lieu  dans  les  épanchemens  péritoinéaux  de  liquides 
et  de  gaz.  Ce  déplacement,  ce  niveau,  n’auront 
jamais  lieu  que  dans  une  région  correspondant  à la 
capacité  de  l’organe  utérin. 

12°.  En  tenant  compte  de  tous  les  faits  précé- 
dens,  il  ne  sera  plus,  je  crois,  possible  de  con- 
fondre avec  l’ascite,  soit  une  grossesse , soit  l’accu- 
mulation d’un  liquide  dans  l’utérus. 

i3°.  Des  tumeurs,  développées  à la  face  exté- 
rieure dje  la  matrice,  pourront-elles  être  reconnues 
par  la  percussion  médiate?  L’expérience  seule  peut 
répondre  à cette  question. 

i4°.  La  complication  de  la  grossesse  avec  des 
épanchemens  péritonéaux  serait  reconnue  par  les 
signes  plessimétriques  propres  à constater  l’état  de 
la  matrice  , joints  à ceux  qui  font  juger  de  la  col- 
lection de  liquides  dans  la  cavité  abdominale.  Ce 
qui  a été  dit  à l’occasion  de  l’hydropisie  enkystée 
compliquant  l’ascite,  trouve  ici  une  utile  applica- 
tion (pag.  i85). 

Je  n’ignore  pas  combien  cette  partie  de  mon 
travail  est  incomplète.  Mon  ami,  M.  le  docteur 
Hureau,  se  propose  de  faire  des  recherches  suivies  à 
ce  sujet. 
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ORGANES 

CONTENANT  NATURELLEMENT  DES  GAZ. 


CHAPITRE  Ier. 

DE  L’ESTOMAC  , ET  DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE  DANS 
LES  MALADIES  DE  CET  ORGANE. 

Art.  ier.  Disposition  physique  de  V estomac  dans 
Vétat  normal  et  anormal . 

état  normal.  Situé  à la  partie  supérieure  de  la 
cavité  abdominale,  l’estomac  correspond  en  gé- 
néral aux  régions  hépato-gastrique , gastrique  et 
stomachique-latérale.  Dans  l’état  de  plénitude, 
il  peut  s’étendre  dans  toutes  ces  régions , que 
souvent  il  dépasse  ( Voyez  pag,  38  et  suivantes). 
Cette  situation  n’a  d’ailleurs  rien  de  fixe,  elle  est 
subordonnée  à la  distension  de  l’organe,  à sa  va- 
cuité et  au  degré  de  développement  des  viscères  voi- 
sins. Le  plus  souvent^  peut-être  dans  neuf  cas  sur 
dix,  l’estomac,  par  sa  face  supérieure  et  par  sa 
grande  courbure,  touche  aux  parois  des  régions 
gastrique  et  hépato-gastrique.  Sa  grosse  extré- 
mité est  aussi  très-fréquemment  en  contact  avec 
la  première  de  ces  deux  régions  et  avec  celle 
que  j’ai  désignée  sous  le  nom  de  gastrique  la- 
térale. Sa  petite  extrémité  et  l’orifice  pylorique 
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sont  situés  dans  la  région  sous-hépatique  et  infé- 
rieurement au  rebord  du  foie. 

Il  est  un  assez  grand  nombre  de  cas  où  l’estomac 
est  généralement  ou  partiellement  éloigné  des  pa- 
rois. D’abord  s’il  est  tout-à-fait  vide  de  fluides  élas- 
tiques, de  liquides  ou  d’alimens,  ce  viscère  peut 
être  situé  tout  à-fait  en  arrière  et  être  recouvert 
par  le  colon  transverse  et  les  intestins  grêles.  Il 
peut  arriver  alors  que  l’estomac , par  aucun  point 
de  son  étendue,  ne  touche  à l’enveloppe  abdomi- 
nale. Lorsque  cet  organe  creux  est  distendu  par  une 
substance  quelconque,  il  peut  se  faire  qu’il  soit  en 
contact  avec  quelques-uns  des  points  des  parois  où 
ces  rapports  s’observent  ordinairement,  tandis  que, 
sur  d’autres , il  en  sera  séparé  par  des  anses  intes- 
tinales. Beaucoup  de  variations  peuvent  être  ob- 
servées dans  les  rapports  de  l’estomac  avec  les  pa- 
rois de  l’abdomen. 

L’espace  occupé  par  l’estomac  est  circonscrit  par 
des  organes  très-nombreux , et  qui , sous  le  rapport 
de  leur  densité , sont  très-diflerens  les  uns  des  autres. 
En  haut  et  au  dessus  du  diaphragme , se  trouvent  les 
poumons , dont  le  tissu  caverneux  est  rare  et  rempli 
de  gaz , qui  sont  renfermés  dans  de  petites  cellules , 
et  le  cœur,  muscle  d’un  tissu  consistant  et  solide  ; en 
haut  encore , mais  plus  à droite , se  rencontre  le  foie , 
viscère  très-dense  et  très-pesant.  En  bas,  l’estomac 
a des  rapports  avec  le  colon  transverse,  qui  forme 
une  large  cavité,  remplie  le  plus  souvent  de  fluides 
élastiques.  En  bas  encore,  se  rencontrent  les  intes- 
tins grêles  qui  contiennent  aussi  des  gaz , mais  dont 
la  capacité  est  moins  considérable.  A droite,  se  trou- 
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vent  le  foie,  quelques  anses  intestinales  et  souvent 
encore  la  vésicule  du  fiel,  dont  les  parois  minces 
contiennent  un  liquide.  A gauche  de  l’estomac, 
les  intestins  grêles,  les  gros  intestins  sont  sou- 
vent placés;  tandis  que,  sur  ce  côté,  mais  plus  en 
arrière , la  rate , dont  la  fermeté  de  texture  est  à 
peu  près  égale  à celle  du  foie,  limite  le  principal 
organe  de  la  digestion.  En  arrière,  l’aorte  et  la  co- 
lonne vertébrale  complètent  les  rapports  anato- 
miques de  l’estomac. 

Cet  organe  lui-même  est  formé  par  des  parois 
membraneuses  minces,  de  sorte  que,  dans  l’état 
normal , ce  sont  les  substances  qui  se  trouvent  ren- 
fermées dans  le  viscère,  qui  déterminent  seules  le 
caractère  des  sons  qu’011  obtient  dans  la  percussion 
de  celui-ci.  Dans  l’état  sain  , l’estomac  contient  des 
gaz  qui  le  distendent , et  qui  ont  sans  doute  une  ac- 
tion mécanique  à remplir  dans  son  état  de  vacuité. 
La  quantité  dé  ces  fluides  élastiques  varie  chez  les 
divers  sujets  ; mais  en  général  elle  est  assez  considé- 
rable. On  se  rappelle  a ce  sujet  les  faits  recueillis  par 
M.  Magendie,  sur  la  déglutition  de  l’air.  Très-souvent 
des  liquides  se  trouvent  abondamment  dans  l’esto- 
mac ; les  uns , tels  que  les  larmes , les  mucus  nasal 
et  pharyngien  , la  salive,  etc.,  viennent  de  la  por- 
tion sus-diaphragmatique  du  tube  digestif;  les  au- 
tres, tels  que  le  mucus  gastrique,  sont  formés  par 
le  viscère  lui-même  ; d’autres  enfin  , tels  que  la  bile 
et  l’humeur  pancréatique,  remontent  du  duodé- 
num par  le  pylore.  A tous  ces  fluides,  il  faut  en- 
core joindre  les  boissons,  dont  la  proportion  peut 
être  très-considérable.  Ainsi , l’estomac  peut  con- 
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tenir,  soit  exclusivement  des  gaz,  soit  seulement 
des  liquides,  et  le  plus  souvent  il  renferme  à la  fois 
les  uns  et  les  autres.  Ce  viscère  est  encore  fréquem- 
ment rempli  d’une  substance  pâteuse,  le  chyme, 
dont  la  densité  est  comparable  à celle  des  solides. 
Il  paraît,  d’après  M.  Magendie,  que,  pendant  une 
digestion  complètement  normale , il  n’y  a pas  de 
gaz  contenu  dans  l’estomac,  qui  renferme  alors 
exclusivement  des  boissons  et  des  substances  ali- 
mentaires. 

Lorsque  l’ingestion  des  alimens  dans  l’estomaç  a 
lieu , cet  organe  éprouve  un  déplacement  bien  si- 
gnalé par  les  physiologistes.  Il  écarte  les  parties 
voisines  et  se  met  en  contact  avec  une  plus  grande 
étendue  des  parois.  L’accumulation  des  gaz  ou  des 
liquides  dans  le  viscère,  y donne  lieu  à des  phéno- 
mènes du  même  genre. 

Meckel  a cherché  à donner  les  dimensions  de  l’es- 
tomac. Il  est  évident  quelles  varient  beaucoup  trop 
dans  des  circonstances  nombreuses  pour  qu’on 
puisse  déterminer  son  volume  d’une  manière  pré- 
cise. Ce  que  j’ai  établi  sur  son  extension  dans  telle 
ou  telle  région,  et  sur  ses  rapports  dans  ses  états 
divers  de  dilatation,  me  paraît  être  ce  qu’on  peut 
dire  de  plus  utile  sous  ce  rapport.  L’organe  par  lui- 
même  est  très-petit;  sa  surface,  suivant  Meckel, 
est  à peine  d’un  pied  carré  : ce  sont  les  substances 
qu’il  contient  qui  lui  donnent  son  volume.  Sa  ca- 
pacité n’est  pas  moins  variable.  Elle  ne  peut  être 
mesurée;  car  cet  organe  est  élastique,  et  sa  conte- 
nance est  subordonnée  â la  quantité  de  fluides  ou 
de  substances  qui  s’y  accumulent. 
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état  anormal.  Dans  les  circonstances  pathologi- 
ques ^ la  situation  de  l’estomac  est  plus  susceptible 
encore  de  varier  que  dans  l’état  normal.  Cependant 
elle  est  plus  constante  que  celle  des  intestins  grêles. 
Quelquefois  la  direction  du  viscère  est  perpendicu- 
laire, comme  cela  a lieu  chez  le  fœtus;  et  cela  doit 
nécessairement  changer  les  rapports  du  ventricule 
avec  les  organes  voisins.  L’estomac  peut  occuper 
des  régions  de  l’abdomen  différentes  de  celles  où  il 
se  rencontre  ordinairement,  et  ne  pas  être  sur  les 
points  que  lç  plus  souvent  il  occupe.  Quelle  que 
soit  du  reste  sa  position , ses  rapports  avec  les  pa- 
rois sont  tels  , que  cet  organe  pathologiquement 
dilaté  écarte  , comme  cela  avait  lieu  dans  l’état 
normal , les  intestins  qui  l’entourent , et  qu’il  est 
en  contact  plus  ou  moins  immédiat  avec  l’enveloppe 
musculo-membraneuse  de  l’abdomen.  Les  organes 
qui  circonscrivent  l’estomac  ont  encore  ici  un  de- 
gré de  densité  ou  de  capacité  différent  de  celui  du 
ventricule.  Ce  viscère  est  susceptible  de  former 
hernie,  soit  à la  ligne  blanche,  soit  à l’ombilic,  soit 
enfin  par  une  ouverture  du  diaphragme  dans  la  ca- 
vité thoracique. 

Les  parois  de  l’estomac  peuvent  s’épaissir  et  de- 
venir le  siège  de  tumeurs  variées  qui  occupent  sa 
partie  postérieure  ou  sa  surface  antérieure.  Dans  le 
premier  cas,  les  substances  contenues  dans  l’esto- 
mac se  trouvent  entre  la  paroi  antérieure  de  l’ab- 
domen et  la  partie  affectée;  dans  le  second',  celle- 
ci  est  en  contact  avec  ces  mêmes  parois.  Des  tumeurs 
peuvent  encore  occuper  les  orifices  et  les  extrémités 
du  viscère  : elles  sont  surtout  fréquentes  au  pylore. 
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L’amincissement  de  l’estomac  et  de  sa  membrane 
muqueuse  a été  fréquemment  observé  dans  ces  der- 
niers temps;  et  l’on  sait  que  cette  altération  peut 
être  portée  jusqu’à  la  perforation. 

L’estomac  est  quelquefois  distendu  par  une  grande 
quantité  de  matières  alimentaires.  Les  sucs  qui, 
dans  l’état  normal,  se  trouvent  dans  ce  viscère,  tels 
que  la  salive,  le  mucus  , la  bile,  peuvent,  dans  les 
circonstances  pathologiques  , s’y  accumuler  en  très- 
grande  proportion.  Les  inconvéniens  dont  leur  pré- 
sence est  alors  accompagnée  ont  été  exagérés  par  les 
médecins  des  derniers  siècles  ; mais  les  modernes  n’y 
ont  peut-être  pas  toujours  attaché  assez  d’importance. 
Les  altérations  qu’éprouvent  ces  fluides  peuvent 
les  rendre  très-irritans , et  M.  le  professeur  Orfila  a 
constaté,  pour  la  bile , la  vérité  de  cette  assertion. 
Le  mélæna  est  souvent  accompagné  de  l’accumula- 
tion d’une  grande  quantité  de  sang  dans  l’estomac. 
Des  corps  étrangers  solides,  soit  qu’ils  aient  été 
avalés,  soit  que  leur  développement  ait  été  spon- 
tané, peuvent  être  contenus  dans  la  cavité  gas- 
trique. Les  cas  de  tympanite  stomacale  ne  sont  pas 
rares.  Des  gaz  distendant  habituellement  l’estomac 
de  certains  hommes , des  douleurs  vives  peuvent  en 
être  la  conséquence  et  en  imposer  pour  des  lésions 
plus  graves.  On  ne  voit  pas  en  effet  pourquoi  la  dis- 
tension de  l’estomac  par  des  gaz  ne  déterminerait  pas 
desaccidens,  comme  cela  a lieu  pour  la  vessie  à la 
suite  de  l’accumulation  de  l’urine.  Les  fluides  élas- 
tiques, les  liquides,  les  substances  pâteuses  peu- 
vent, dans  l’état  de  maladie,  se  trouver  réunies  dans 
l’estomac,  et  cela  dans  des  proportions  variables. 
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L’estomac  est  quelquefois  énorme  : on  l’a  trouvé 
occupant  une  grande  partie  de  la  cavité  abdomi- 
nale , et  s’étendant  jusque  dans  les  régions  iliaque  et 
vésicale.  Dans  ces  cas,  il  contenait  une  grande 
quantité  des  substances  qui  viennent  d’être  énu- 
mérées. C’est  surtout  dans  les  observations  de  po- 
lyphagie que  l’on  a observé  cet  accroissement 
énorme  dans  le  volume  de  l’estomac.  On  cite , à ce 
sujet,  des  faits  dans  lesquels  la  grande  dimension 
de  ce  viscère  correspondait  à l’extrême  voracité  des 
sujets  qui  offraient  cette  lésion.  M.  le  professeur 
Andral  pense  que,  dans  le  cas  d’extrême  distension 
de  l’estomac  , la  membrane  muqueuse  est  peut-être 
le  siège  d’une  paralysie.  Quoi  qu’il  en  soit,  le  vis- 
cère ainsi  dilaté  a quelquefois  été  la  cause  d’er- 
reurs graves  dans  le  diagnostic.  D’autres  fois , au 
contraire , l’organe  est  vide  et  revenu  sur  lui-même  ; 
profondément  caché  dans  les  régions  que  d’ordi- 
naire il  occupe,  il  a un  volume  à peine  supérieur  à 
celui  d’un  intestin  grêle.  Ces  cas  ont  surtout  lieu 
dans  b inflammation  chronique  de  l’estomac , et  sur- 
tout dans  celle  qui  est  la  suite  de  l’empoisonnement. 

Art.  ii.  Expériences  et  recherches  sur  l’estomac 
dans  l’état  normal  et  anormal . 

Expériences  cadavériques . 

ire  Expérience.  Le  cadavre  d’une  vieille  femme 
présenta,  au  dessous  du  foie,  dans  les  régions  hé- 
pato-gastrique  et  colique  moyenne,  un  espace  large 
comme  deux  fois  la  paume  de  la  main , ou  se  fai- 
sait entendre  une  résonnance  stomacale  très-pure  et 
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partout  très-égale.  Autour  de  cet  espace,  on- trou- 
vait en  bas  le  bruit  intestinal,  et  en  haut  le  son 
jécoral.  On  annonça  sur  ce  point  une  grande  cavité 
remplie  de  gaz.  Le  siège  qu’occupait  celle-ci,  et 
surtout  l’étendue  qui  lui  correspondait , firent  ad- 
mettre qu’il  s’agissait  plutôt  de  l’estomac  que  des 
gros  intestins.  Des  carrelets  furent  introduits  sur 
quatre  points  de  la  circonférence  de  l’espace  où  la 
résonnance  stomacale  avait  lieu  ; a l’ouverture,  l’es- 
tomac se  trouva  placé  entre  les  quatre  aiguilles 
(MM.  Van  Puyfelick  , de  Valletti). 

2e  Expérience.  Sur  un  cadavre  médiocrement  pu- 
tréfié, et  dont  le  ventre  était  peu  saillant,  M.  Jules 
de  Dervieu  et  moi  nous  trouvâmes  des  faits  analo- 
gues aux  précédons.  La  même  expérience  fut  faite  , 
et  elle  nous  conduisit  aux  mêmes  résultats.  Les  car- 
relets avaient  circonscrit  l’estomac  avec  une  exac- 
titude extrême. 

Ces  expériences  ont  été  plusieurs  fois  réitérées 
avec  succès. 

3e  Expérience.  Sur  un  cadavre  assez  gras, 
MM.  Jules  de  Dervieu,  Lamorier  et  moi,  après 
avoir  exactement  limité  par  en  haut  le  son  mat  ap- 
partenant au  foie , nous  trouvâmes  au  dessous  de 
cet  organe  et  dans  la  région  hépato-gastrique , un 
bruit  tympanique  dont  la  nuance  était  plus  claire 
que  celle  qu’on  obtenait  par  la  percussion  de  la  ré- 
gion colique  moyenne.  Ces  différences  de  son  étaient 
# plus  sensibles  quand  le  sujet  était  placé  dans  l’atti- 
tude assise  que  dans  toute  autre  position.  L’œso- 
phage fut  mis  à découvert  au  cou,*  un  demi-litre 
d’eau  y fut  injecté.  Le  son  de  la  région  liépato- 
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gastrique  prit  soudain  un  autre  caractère,  tandis 
que  celui  de  la  région  colique  moyenne  conservait 
le  meme  timbre.  Le  cadavre  fut  ensuite  placé  sur  le 
côté  droit.  Nous  trouvâmes  alors  tout-à-fait  en  bas , 
au  dessous  du  rebord  du  foie , un  son  moins  mat  que 
celui  de  cet  organe  et  moins  clair  que  la  résonnance 
de  l’intestin.  L’espace  où  ce  bruit  était  entendu 
s’élevait  dans  la  région  hépato-gastrique,  et  la 
couche  inférieure  de  cet  espace  était  disposée , dans 
l’étendue  de  l’estomac,  sur  une  ligne  de  niveau  qui 
donnait  lieu  au  bruit  humorique.  Au  dessus  , s’en- 
tendait un  son  clair.  Un  nouveau  demi-litre  d’eau 
fut  injecté;  le  niveau  s’éleva  de  plus  d’un  pouce. 
Une  ponction  faite  au  dessus  avec  un  trois-quarts, 
ne  fit  sortir  que  des  gaz  ; mais , pratiquée  au  des- 
sous, elle  donna  issue  au  fluide  injecté.  L’ouverture 
du  cadavre  démontra  que  ce  liquide  était  dans  l’es- 
tomac, et  que  dans  ce  viscère  se  trouvaient  aussi  des 
fluides  élastiques.  C’était  cet  organe,  dans  différens 
états  de  plénitude  et  contenant  des  liquides  et  des 
gaz,  qui  avait  donné  lieu  aux  nuances  de  son  variées 
qui,  dans  cette  expérience  , avaient  été  obtenues. 

4e  Expérience . Un  cadavre  d’un  embonpoint  mé- 
diocre , exploré  par  M.  Jules  de  Dervieu  et  par  moi , 
présentait,  dans  la  région  hépato-gastrique,  une 
résonnance  stomacale.  Une  pinte  d’eau  fut  injectée 
dans  l'oesophage,  le  son  changea  de  Caractère  et 
prit  un  timbre  métallique  qu’il  n’avait  pas  aupara- 
vant. Le  sujet  fut  ensuit» couché  sur  le  côté  droit  : 
alors  nous  obtînmes  à droite,  dans  l’épigastre,  un 
son  entre  le  jécoral  et  l’intestinal,  tandis  qu’à 
gauche  la  résonnance  stomacale  continuait  à avoir 
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lieu.  Le  cadavre  fut  alors  incliné  sur  le  côté  gauche, 
et  on  observa  le  meme  phénomène,  mais  dans  un 
sens  opposé.  On  indiqua,  par  une  incision  , le  point, 
où  la  différence  de  son  avait  été  remarquée.  La  ré- 
gion colique  moyenne  donnait  toujours  un  bruit 
tympanique  différent  de  celui  qui  était  observé 
dans  la  région  hépato-gastrique.  A l’ouverture,  on 
trouva  que  la  hauteur  du  liquide  contenu  dans 
l’estomac  avait  été  bien  appréciée;  que  ce  liquide 
avait  donné  lieu  au  bruit  plus  mat  qui  avait  été  ob- 
servé dans  les  parties  déclives  de  l’épigastre,  et  que 
le  colon  transverse  correspondait  à la  résonnance 
claire  obtenue  dans  la  région  colique  moyenne. 

5e  Expérience . La  percussion  médiate  d’un  ca- 
davre assez  maigre , et  dont  le  ventre  était  distendu 
par  une  médiocre  quantité  de  gaz , donna  , dans  la 
partie  droite  de  la  région  hépato-gastrique  , un  son 
jécoral,  et,  a gauche,  une  résonnance  stomacale. 
Le  bruit  jécoral  ne  changeait  pas  de  position  en  rai- 
son des  attitudes  variées  du  sujet,  et  se  continuait 
par  en  haut  dans  un  espace  correspondant  aux  di- 
mensions ordinaires  du  foie  ; ôn  en  conclut  que  ce 
viscère  était  cause  de  la  matité.  Une  pinte  et  demie 
d’eau  fut  alors  injectée  dans  l’œsophage;  un  son 
moins  mat  que  le  jécoral,  moins  clair  aussi  que 
l’intestinal,  se  prononça  à gauche  lorsque  le  sujet 
fut  couché  sur  ce  côté,  et  a droite  lorsqu’il  fut  in- 
cliné dans  ce  dernier  sens.  La  nuance  de  son  entre 
le  jécoral  et  l’intestinal  occupait,  lorsque  le  cadavre 
était  placé  sur  lecôté,  un  espace  supérieur  à celui  où 
le  bruit  jécoral  avait  été  trouvé  avant  l’injection. 

Le  cadavre  étant  assis , on  trouva  le  son  entre  J 
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et  I dans  toute  la  partie  inférieure  de  la  région  hé- 
pato  -gastrique  , et  au  dessus  était  encore  un  petit 
espace  où  se  rencontrait  la  résonnance  stomacale. 
Au  dessous,  on  obtenait  un  son  intestinal  clair  qui 
occupait  la  région  colique  moyenne. 

Dans  les  changemens  de  position  du  sujet , il  fut 
toujours  possible  d’apprécier  le  niveau  du  liquide. 
On  observa  que  ce  niveau  sur  lequel  se  trouvait  le 
bruit  humorique  , était  beaucoup  moins  élevé  dans 
l’épigastre  lorsque  le  sujet  était  couché  sur  le  côté 
gauche , que  cela  n’avait  lieu  quand  le  cadavre  était 
incliné  à droite.  On  se  rend  raison  de  cette  diffé- 
rence par  celle  qui  existe  sous  le  rapport  de  la  ca- 
pacité entre  la  grosse  et  la  petite  extrémité  de  l’es- 
tomac. L’ouverture  cadavérique  fit  trouver  le  bord 
du  foie  à droite,  sur  le  lieu  où  il  avait  été  reconnu  ; 
le  colon  transverse  limitait  l’estomac  par  en  bas,  et 
ce  dernier  organe  contenait  des  liquides  et  des  gaz 
dans  une  quantité  et  à une  hauteur  qui  correspon- 
daient aux  différences  de  son  observées  avant  que 
l’abdomen  n’eût  été  incisé  (Jules  de  Dervieu). 

Des  expériences  analogues  ont  été  plusieurs  fois 
réitérées  avec  succès. 

6e  Expérience.  Le  cadavre  d’une  femme  portait 
une  tumeur  remarquable  au  dessous  du  foie.  On  dis- 
tinguait très-bien  ce  viscère  et  la  production  mor- 
bide. Un  son  tympan! que  se  rencontrait  en  effet 
entre  les  espaces  où  l’organe  d’une  part  et  la  par- 
tie malade  de  l’autre  donnaient  lieu  à une  ma- 
tité remarquable.  Dans  une  grande  étendue  des 
régions  hépato-gastrique  et  gastrique  antérieure,  il 
était  facile  de  reconnaître  une  résonnance  stoma- 
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cale.  Dans  les  points  déclives  de  ces  régions,  qui  va- 
riaient en  raison  des  diverses  attitudes  du  sujet,  on 
trouvait  un  son  entre  J et  I : ce  bruit  se  rencon- 
trait à droite  si  le  corps  reposait  sur  le  côté  droit  ; à 
gauche,  si  le  coucher  avait  lieu  sur  le  côté  gauche  ; 
en  bas,  lorsque  le  cadavre  était  assis.  On  trouvait 
une  résonnance  tympanique  dans  les  points  des  ré- 
gions hépato-gastrique  et  gastrique  antérieure  qui , 
par  suite  du  changement  d’attitude , devenaient  su- 
périeurs. Une  ligne  de  niveau  bien  marquée  présen- 
tant le  bruit  humorique  séparait  le  lieu  où  la  matité 
était  observée  de  celui  où  l’on  entendait  un  son  sto- 
macal. On  crut  en  conséquence  devoir  annoncer  que 
l’estomac  était  très-volumineux  ; que  des  liquides 
s’y  rencontraient  en  abondance  et  que  des  gaz  y 
étaient  aussi  contenus.  L’ouverture  vérifia  ce  dia- 
gnostic : des  fluides  assez  clairs , mais  fîlans  et  co- 
lorés par  la  bile,  se  trouvaient  dans  l’estomac,  qui 
avait  un  grand  volume  et  qui  contenait  des  fluides 
élastiques. 

Il  est  une  erreur  dont  il  faut  se  garantir  dans  les 
expériences  de  la  nature  de  celles  que  je  viens  de 
citer.  C’est  que  le  foie  peut  présenter  de  la  mobi- 
lité, se  porter  d’un  côté  à l’autre,  et  imiter  le  dépla- 
cement d’un  liquide  dans  l’estomac.  Cette  très- 
grande  mobilité  du  foie  n’a  peut-être  lieu  que  chez 
les  cadavres,  à cause  du  relâchement  du  diaphragme. 
C’est  surtout  lorsque  la  poitrine  a été  ouverte  avant 
qu’on  expérimente  sur  l’estomac,  que  cette  erreur 
est  à craindre.  C’est  dans  un  cas  semblable  que  je 
l’ai  commise  une  fois.  Il  suffit  d’indiquer  qu’elle  est 
possible  pour  qu’elle  ne  puisse  plus  avoir  lieu. 
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Des  expériences  de  ce  genre,  répétées  un  assez 
grand  nombre  de  fois  sur  le  cadavre,  ont  (à  l’excep- 
tion du  seul  fait  négatif  que  je  viens  de  citer)  donné 
toujours  lieu  à des  résultats  positifs.  Bien  plus,  il  est 
arrivé  que,  malgré  l’existence  d’épanchemens  na- 
turels ou  artificiels  dans  le  péritoine , on  a pu  en- 
core reconnaître  l’estomac,  désigner  exactement  le 
lieu  qu’il  occupait,  et  déterminer,  avant  l’ouverture 
du  cadavre,  la  présence  de  Liquides  dans  la  cavité 
de  cet  organe  : 

7e  Expérieiice.  Sur  le  cadavre  d’une  femme  grasse, 
couchée  sur  le  côté  gauche,  et  dont  l’abdomen  pré- 
sentait les  nuances  de  son  propres  à l’état  normal, 
on  injecta  dans  le  péritoine  un  litre  d’eau , puis 
deux  litres;  il  fut  facile  d’obtenir  alors  les  résultats 
. signalés  à l’occasion  de  l’ascite  (pag.  170).  Une  ré- 
sonnance très-tympanique,  partout  égale,  existant 
sur  une  large  surface , faisait  soupçonner  la  pré- 
sence de  l’estomac  dans  les  régions  gastrique  et  hé- 
pato-gastrique.  On  injecta  alors  un  demi-litre, 
puis  un  litre  d’eau  dans  l’œsophage.  Le  son  tympa- 
nique  précédemment  observé  changea  subitement 
de  nature;  il  devint  mat  et  participa  du  caractère 
humorique.  Au  dessous  du  niveau  de  l’ascite,  on 
pouvait  reconnaître  la  matité  du  liquide  contenu 
dans  le  péritoine  lui-même  (Jules  de  Dervieu). 

8e  Expérience.  Cette  expérience  réitérée  devant 
MM.  Villermé  et  Manec  a donné  lieu  au  même  ré- 
sultat; et  des  ponctions  ont  prouvé  que  le  niveau 
du  liquide  abdominal  et  celui  du  fluide  contenu 
dans  l’estomac  avaient  été  exactement  appréciés.  On 
. remarqua  dans  ce  cas , comme  dans  les  observa- 
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tions  précédentes , que  le  liquide  s’élevait  plus  haut 
dans  l’estomac  lorsque  le  sujet  était  couché  sur  le 
côté  droit,  que  lorsque  le  corps  reposait  sur  le  côté 
gauche, 

9e  Expérience.  Sur  une  vieille  femme  portant  une 
ascite  naturelle , et  chez  laquelle  la  percussion  don- 
nait lieu  à des  résultats  du  même  genre  que  ceux 
qui  ont  été  énumérés  ailleurs,  plusieurs  litres  de 
sérosité  étaient  contenus  dans  l’abdomen.  La  per- 
cussion médiate  lit  reconnaître  sur  ce  sujet  un  es- 
pace large , occupant  les  régions  hépato-gastrique 
et  colique  moyenne,  et  sur  lequel  un  son  très-tym- 
panique  (son  stomacal)  était  obtenu.  Une  réson- 
nance intestinale  beaucoup  moins  claire  entourait 
lès  points  dont  il  s’agit.  On  admit  comme  chose 
probable  que  l’estomac  correspondait  à l’espace  ou 
le  son  était  très-clair.  Des  carrelets  servirent  alors 
à limiter  le  lieu  ou  l’on  soupçonnait  la  présence  de 
l’organe.  A l’ouverture,  l’estomac,  dilaté  et  rempli 
de  gaz,  se  trouvait  nettement  circonscrit  par  les 
aiguilles  ( MM.  Manec-,  Hureau , Van  Puyfelick  , 
Harisson  ). 

Expériences  sur  V homme  vivant. 

10e  Expérience.  Sur  un  épileptique  qui  ne  présen- 
tait aucun  signe  physique  ou  fonctionel  d’une  souf- 
france de  l’estomac,  011  trouva  au  dessous  du  son 
mat  du  foie  et  dans  les  régions  hépato-gastrique  et 
gastrique  antérieure,  un  son  stomacal  très-pro- 
noncé. Au  dessous  de  celui-ci  se  rencontrait,  dans 
la  région  colique  moyenne,  une  autre  nuance  de 
résonnance  tympanique.  Cet  individu  prit  alors  un 
potage  d’à  peu  près  une  livre  : le  son  devint  mat  sur 
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les p oints  où  le  son  stomacal  avait  été  entendu 
quelques  momens  auparavant. 

i ic  Expérience . J’ai  plusieurs  fois  réitéré  cette  ex- 
périence sur  moi-même,  et  il  m’a  été  facile  de  trou- 
ver la  place  de  l’estomac.  Le  changement  survenu 
dans  le  son  auquel  il  donnait  lieu,  lorsqu’il  était 
successivement  percuté  dans  l’état  de  plénitude  et 
dans  celui  de  vacuité,  prouvait  incontestablement 
que  le  viscère  occupait  tel  ou  tel  point  de  l’abdo- 
men. La  dimension  de  l’espace  où  le  son  mat  était 
obtenu  correspondait  constamment  à la  quantité 
d’alimens  dont  j’avais  fait  usage. 

12e  Expérience . Un  grand  nombre  d’individus 
que  j’ai  explorés  avec  le  piessimètre  présentaient 
un  son  assez  clair  au  dessous  du  foie  et  dans  la  ré- 
gion qu’occupe  l’estomac.  Il  fut  facile  de  savoir  si 
c’étaient  les  intestins  ou  bien  le  ventricule  qui 
étaient  situés  sur  ce  point.  Quand  ce  dernier  or- 
gane y correspondait,  et  lorsque  je  faisais  boire 
au  malade  une  ou  deux  verrées  d’eau , le  son  chan- 
geait de  caractère  et  prenait  quelque  chose  du 
timbre  humorique.  Lorsque  les  intestins  étaient  si- 
tués dans  cet  espace,  le  bruit  continuait  à être  le 
même,  soit  avant,  soit  après  l’ingestion  des  li- 
quides. 

i3e  Expérience.  MM.  Briançon , Coudret  , et 
moi,  après  avoir  reconnu  sur  un  malade  les  sons 
que  donne  l’estomac  lorsqu’il  est  plein  de  gaz,  nous 
fîmes  boire  deux  verrées  d’eau  à cet  individu,  qui 
fut  ensuite  couché  sur  le  côté  gauche.  Le  bruit  hu- 
morique se  manifesta  dans  la  région  gastrique;  il 
se  trouvait  au  niveau  d’une  ligne  qui  séparait  un» 


18 


2^4  EXPÉRIENCES  SUR  LESTOMAC 

son  tympanique  observé  en  haut  d’une  résonnance 
plus  mate  qu’on  rencontrait  en  bas. 

i4e  Expérience.  L’expérience  précédente  a été  ré- 
pétée un  grand  nombre  de  fois  sur  l’homme  vivant  et 
sain , et  Je  plus  souvent  avec  les  mêmes  résultats  que 
sur  les  cadavres.  Dans  tous  les  cas  où  l’estomac  était 
voisin  des  parois , et  par  conséquent  accessible  à la 
percussion,  le  son  mat  des  liquides  occupait  la 
partie  déclive  de  ce  viscère.  Une  ligne  de  niveau 
correspondait  à la  coucbe  supérieure  du  fluide  et 
donnait  le  bruit  humorique  ; au  dessus  de  ce  niveau 
le  son  stomacal  se  rencontrait.  Ces  résultats  étaient 
obtenus  soit  que  le  coucher  eût  lieu  à gauche  ou  à 
droite,  soit  que  le  corps  fût  placé  dans  l’attitude 
assise.  Toutefois , dans  cette  dernière  position, 
pour  que  les  phénomènes  devinssent  évidens  , il 
fallait  que  le  co)?ps  fût  en  même  temps  incliné  en 
avant.  Chez  les  individus  qui  faisaient  le  sujet  de 
ces  expériences,  les  intestins,  reconnaissables  à la 
nuance  de  son  tympanique  qu’ils  fournissaient, 
étaient  inférieurement  en  rapport  avec  l’estomac. 

Plusieurs  faits  de  la  nature  des  précédons  ont  été' 
observés  sur  l’homme  malade: 

i5e  Expérience.  Dans  plusieurs  cas  où  une  grande 
quantité  de  gaz  était  contenue  dans  l’estomac  , celui- 
ci  donnait  un  son  très-clair  dans  une  très-vaste  éten- 
due; la  préhension  de  quelques  boissons  permettait 
de  trouver  le  liquide  à la  partie  déclive,  et  démon- 
trait jusqu’à  l’évidence  que  le  son  clair  qui  avait 
été  obtenu  correspondait  à l’estomac.  Souvent,  chez 
ces  individus  , quelques  éructations  étaient  suivies 
d’un  soulagement  marqué. 


0 


I 


dans  l’état  normal  et  anormal. 

16e  Expérience. Sur  deux  malades  qui  éprouvaient 
de  graves  accidens  gastriques  et  qui  venaient  de  pren- 
dre des  alnnens,  le  plessimètre  trouvait  un  son  très- 
mat  dans  une  grande  étendue,  et  cela  sur  les  points  où 
l’estomac  est  ordinairement  situé.  Le  vomissement 
provoqué  fit  sortir  beaucoup  de  substances  à demi 
digérées.  La  clarté  du  son  fut  en  partie  rétablie, 
mais  non  d’une  manière  complète  ; ce  ne  fut  que 
dans  les  heures  suivantes  que  le  son  tympanique 
reparut  complètement. 

17e  Expérience. Un  homme  fut  trouvé  sans  con- 
naissance. 11  portait  sur  lui  une  bouteille  remplie 
d’une  substance  très-stimulante  et  enivrante  (élixir 
de  longue  vie!  : il  était  important,  dans  ce  cas,  de  sa- 
voir si  l’estomac  contenait  des  liquides.  Nous  trou- 
vâmes un  son  très-clair  sur  les  points  qui  corres- 
pondaient à l’épigastre.  Quelle  que  fût  la  position  du 
malade , et  bien  qu’il  fût  fortement  incliné  en  avant 
pendant  qu’il  était  assis,  les  régions  hépato-gas- 
trique  et.  gastrique  donnaient  une  résonnance  sto- 
macale. Quand  cet  homme  fut  revenu  â lui , on 
obtint  encore  le  même  résultat  de  la  percussion 
médiate.  On  fit  boire  alors  deux  verrées  d’eau.  La  ré- 
sonnance humorique  et  la  matité  à la  partie  déclive 
se  manifestèrent  sur  les  points  où  le  son  avait  été 
tympanique.  Il  n’y  avait  donc,  avant  la  préhension 
de  cette  boisson,  que  peu  ou  point  de  liquide  dans 
la  cavité  de  l’estomac. 

i8eExpérience.\Jne  femme  éprouvait  depuis  quel- 
ques semaines  des  accidens  gastriques,  et  prétendait 
rendre  chaque  jour,  par  le  vomissement,  une  très- 
grande  quantité  de  liquide.  La  percussion  médiate 
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de  tous  les  points  où  l’estomac  est  voisin  des  parois 
abdominales  donna  partout  lieu,  quelle  que  fût  l’at- 
titude du  sujet,  à une  résonnance  stomacale;  la 
malade  but  alors  deux  verrées  d’eau,  et  la  percus- 
sion médiate,  de  nouveau  pratiquée,  produisit  sur 
ces  régions  des  bruits  qui  étaient  en  rapport  avec 
la  présence  de  la  boisson.  Vers  la  partie  déclive  du 
viscère  un  son  mat  se  fit  observer,  et  la  résonnance 
humorique  se  manifesta  sur  les  points  du  liquide 
en  contact  avec  les  gaz.  11  devenait  dès  lors  évi- 
dent que  l’estomac  correspondait  aux  points  où  l’on 
avait  cru  le  trouver  ; et  qu’avant  l’abord  de  l’eau 
ingérée,  ce  viscère  ne  contenait  que  des  fluides 
élastiques. 

Des  renseignemens  , recueillis  avec  plus  de  soin, 
prouvèrent  bientôt  que  cette  malade  avait  fort  mal 
expliqué  les  accidens  qu’elle  éprouvait;  que  ce  n’était 
pas  de  vomissemens  qu’elle  était  atteinte,  mais 
qu’elle  rendait,  par  expuition , une  énorme  quan- 
tité de  salive.  Les  deux  incisives  moyennes  infé- 
rieures manquaient,  et  laissaient  une  ouverture  par 
laquelle  le  liquide  s’échappait  en  abondance.  De  là 
les  symptômes  gastriques,  les  mauvaises  digestions 
dont  cette  femme  était  tourmentée.  Ce  fait,  joint 
à un  bien  grand  nombre  d’autres , prouve  combien 
il  faut  être  en  garde  contre  la  manière  dont  les  ma- 
lades racontent  leurs  souffrances.  Il  rappelle  aussi 
qu’il  faut  quelquefois  tenir  compte  de  l’état  de  la 
mastication  et  de  la  salivation  , pour  apprécier 
la  nature  des  troubles  survenus  dans  la  digestion 

O 

stomacale. 
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Corollaires . 

i°  La  percussion  médiate,  sur  le  vivant  comme 
sur  le  cadavre,  peut  faire  juger  du  siège,  de  l’étendue 
et  des  rapports  de  l’estomac. 

20  Fréquemment  elle  fait  reconnaître  la  présence , 
dans  cet  organe,  des  fluides  élastiques,  des  liquides 
ou  des  alimens. 

3°  Si , lorsque  le  sujet  est  à jeun  , on  trouve  dans 
une  large  surface , et  dans  les  régions  hépato-gas- 
trique , gastriques  antérieure  et  latérale , une  ré- 
sonnance très-claire  ( son  stomacal)  ; si  ce  bruit  a 
partout  le  meme  timbre,  et  s’il  diffère  de  celui  que 
présentent  les  autres  points  de  l’abdomen , il  est 
probable  que  l’estomac  rempli  de  gaz  est  situé  dans 
l’espace  dont  il  s’agit. 

4°  Si  les  résultats  précédons  sont  obtenus,  et  qu’il 
arrive  en  outre  qu’un  bruit  humorique  se  joigne  au 
son  stomacal,  il  est  présumable  que  cette  dernière 
résonnance  doit  être  attribuée,  d’une  part,  à une 
certaine  quantité  de  liquide  contenue  dans  l’es- 
tomac, et  de  l’autre,  a des  gaz  qui  ont  des  rapports 
avec  ce  liquide. 

5°  Si,  le  sujet  étant  couché  sur  le  côté  droit,  la 
la  partie  droite  de  l’espace  qu’occupe  l’estomac 
donne  un  son  dont  la  matité  se  rapproche  de  celle 
qui  résulte  de  la  percussion  d’un  kyste;  si  le  lieu 
où  ce  bruit  est  produit  présente  supérieurement 
une  couche  de  niveau  , 011  est  fortement  porté  à 
croire  que  cette  matité  est  due  à la  présence  de  li- 
quides contenus  dans  le  ventricule. 
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6°  Si  la  même  épreuve  réitérée  du  côté  opposé 
donne  lieu,  en  sens  inverse,  au  même  résultat, 
le  cas  sera  beaucoup  plus  évident.  On  peut  même, 
pour  plus  de  certitude,  faire  asseoir  le  sujet  : la  partie 
déclive  de  l’espace  où  l’on  a cru  reconnaître  l’es- 
tomac produit-elle  alors,  lorsqu’elle  est  percutée, 
une  matité  qu’elle  n’offrait  pas  auparavant,  il  de- 
viendra presque  certain  que  c’est  bien  le  ventricule 
rempli  de  liquide  qui  correspond  à l’espace  dont  fl 
s’agit. 

70  Le  malade  étant  couchésur  le  ventre,  s’il  arrive 
que  les  régions  qui  d’ordinaire  correspondent  an- 
térieurement à l’estomac  fournissent  un  son  obscur 
accompagné  quelquefois  de  bruit  bumorique  ; si  ces 
espaces  donnent  une  résonnance  claire,  lors  du 
coucher  en  supination,  il  n’est  presque  plus  dou- 
teux que  l’estomac  ne  soit  situé  sur  ces  points  , et 
qu’il  ne  contienne  des  liquides. 

8°  Mais  il  pourrait  encore  se  faire  que  le  gros  in- 
testin , très-dilaté , contenant  des  liquides , donnât 
lieu  â ces  phénomènes.  Cette  supposition  ne  doit 
être  applicable  qu’à  bien  peu  de  cas  : en  effet,  rare- 
ment le  colon  est-il  assez  distendu  pour  imiter  l’es- 
tomac ; plus  rarement  encore  renferme-t-il  assez 
de  mucosités , ou  d’autres  humeurs,  pour  fournir  les 
signes  dont  il  s’agit  ; mais  dans  l’hypothèse  où  cela 
pourrait  avoir  lieu,  il  serait  possible  d’éviter  la  mé- 
prise. Il  faudrait,  après  avoir  constaté  la  présence 
du  son  stomacal  sur  le  lieu  que  l’on  croit  corres- 
pondre à l’estomac , faire  boire  au  malade  une  ou 
deux  verrées  d’eau.  On  ferait  ensuite  coucher  le 
sujet  successivement  dans  la  pronation  et  dans  la 
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supination  ; sur  le  côté  droit,  puis  sur  le  côté 
gauche  ; on  le  ferait  asseoir  , et  l’on  percuterait , 
dans  ces  attitudes  variées  , les  régions  qu’on  veut 
explorer.  On  trouverait  alors , si  le  viscère  était 
effectivement  placé  sur  les  points  où  on  le  sup- 
pose, que  le  son  mat  occuperait  les  parties  dé- 
clives de  ces  mêmes  points,  et  que  le  bruit  hu- 
morique  se  rencontrerait  surtout  à la  surface  du 
liquide. 

90  Si  les  intestins  sont  les  organes  qui  donnent  le 
son  clair  observé  à l’épigastre  , l’ingestion  des  bois- 
sons dans  l’estomac  n’altérera  pas  le  bruit  que  cette 
uégion  fournit , et  la  même  nuance  de  résonnance 
continuera  à s’y  manifester. 

io°  Pour  11e  pas  commettre  d’erreurs  relative- 
ment au  diagnostic  du  siège  et  de  l’état  matériel  de 
l’estomac,  il  faut  tenir  compte  sur  le  cadavre  du 
déplacement  que  le  foie  peut,  dans  le  coucher  la- 
téral, présenter  d’un  côté  à l’autre.  Il  est  encore 
utile  de  se  rappeler  que  la  glande  biliaire  envahit 
souvent  une  étendue  considérable  de  l’épigastre,  et 
qu’elle  cache  alors  une  grande  partie  du  ventricule. 
Dans  des  cas  pareils,  c’est  principalement  sur  le 
côté  gauche  que  les  épreuves  indiquées  précédem- 
ment doivent  être  tentées. 

1 1 0 II  est  possible  de  mesurer  approximativement 
la  quantité  du  liquide  renfermé  dans  l’estomac  ; 
cela  aura  surtout  lieu  lorsque  cet  organe  contiendra 
en  même  temps  de  l’eau  et  des  fluides  élastiques. 
D’une  part,  en  effet,  on  peut  apprécier  dans  beau- 
coup de  cas  la  hauteur  des  boissons  accumulées  dans 
ce  viscère,  en  reconnaître  le  niveau  et  trouver  le 
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bruit  humorique  à la  surface  de  celui-ci.  D’uneautre 
part,  on  sait  que  l’estomac  est  étroit  adroite  et  large 
à gauche  : calculant  donc,  et  comparant  la  hauteur 
différente  à laquelle  s’élève  le  son  mat  de  l’un  et  de 
l’autre  côté , tenant  compte  de  la  différence  de  ca- 
pacité qui  existe  entre  les  deux  extrémités  de  l’or- 
gane, on  pourra  arriver  a une  somme  de  probabi- 
lités très-grande  sur  la  quantité  de  liquide  contenue 
dans  le  viscère. 

i2°  Lorsque  cette  quantité  sera  très-petite,  on 
pourra  l’apprécier  encore  en  faisant  coucher  le  ma- 
lade sur  le  ventre  et  en  percutant,  sur  les  régions 
auxquelles  l’estomac  correspond , la  paroi  anté- 
rieure de  l’abdomen  devenue  déclive.  Peut-être  aussi 
sera-t-il  possible,  avec  de  l’habitude,  de  reconnaître 
ces  petites  quantités  en  faisant  placer  le  malade  sur 
le  côté  droit,  et  en  explorant  l’espace  où  se  trouve 
ordinairement  l’extrémité  pylorique. 

ï 5°  Lorsque  la  proportion  des  liquides  contenus 
dans  l’estomac  sera  très-considérable , et  lorsque 
ce  viscère  ne  contiendra  pas  de  fluides  élastiques , 
l’étendue  du  son  mat,  correspondant  a l’organe, 
pourra  seule  faire  juger  du  siège  de  celui-ci.  L’es- 
tomac présente,  dans  ce  cas,  la  même  disposition 
physique  qu’une  tumeur  enkystée  à parois  minces, 
ou  que  la  vessie  pleine  d’urine  : les  sons  auxquels 
donne  lieu  sa  percussion  doivent  avoir  par  consé- 
quent le  même  caractère  que  ceux  qui  sont  obtenus 
dans  ces  dernières  circonstances  (pages  180  et  2 5o). 

i4°  Lorsque  l’estomac  contient  des  alimens  et 
qu’il  ne  renferme  pas  de  gaz , le  son  produit  par  la 
percussion  médiate  de  ce  viscère  est  très-mat;  il  a 
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un  caractère  très-voisin  cle  celui  auquel  donne  lieu 
le  foie  percuté. 

i5°  Il  est  facile  de  distinguer,  à l’aide  du  plessi- 

mètre , le  foie  ou  la  rate  de  l’estomac  contenant 

\ 

seulement  des  gaz,  ou  renfermant  à la  fois  des  gaz 
et  des  liquides.  Il  n’en  est  pas  ainsi  lorsque  ce  der- 
nier viscère  contient  exclusivement  des  alimens, 
ou  lorsqu’il  est  entièrement  plein  de  boissons  : sou- 
vent , dans  des  cas  semblables  , la  distinction  dont 
il  s’agit  ne  peut  être  établie  (n°  i4). 

i6°Si  l’estomac  est  le  siège  d’une  tumeur  épaisse, 
il  sera  possible  d’obtenir  de  l’emploi  de  la  percus- 
sion médiate  des  renseignemens  précieux  sur  le 
siège  de  cette  affection.  lien  sera  surtout  ainsi,  si 
l’on  joint  à cette  méthode  l’usage  de  la  palpation. 
Ici , comme  ailleurs , ces  deux  moyens  de  diagnostic 
se  prêtent  un  mutuel  et  utile  secours , et  se  corro- 
borent l’un  par  l’autre. 

170  Le  plessimètre  peut  faire  reconnaître  que  la 
tumeur  occupe  la  paroi  antérieure  ou  postérieure 
de  l’organe.  Pour  cela  , il  faut  d’abord  déterminer  , 
à l’aide  des  expériences  précédentes  (nos  5,  4?  5 etc.), 
si  le  ventricule  est  bien  situé  sur  le  point  où  l’on 
croit  le  trouver. 

i8°  Lorsque  le  fait  est  suffisamment  établi,  il 
faut  percuter  en  appliquant  légèrement  la  plaque 
d’ivoire.  Si  le  son  est  mat , la  lésion  est  superficielle- 
ment placée  : le  degré  de  la  matité  correspondra  à 
l’épaisseur  de  la  partie  malade.  Si , en  même  temps 
que  la  tumeur  continue  à donner  un  bruit  obscur  , 
elle  se  laisse  déprimer  avec  facilité,  il  est  évident 
qu’elle  est  à la  fois  épaisse  et  mobile.  Si  la  réson- 
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1 lance  est  claire,  de  deux  choses  l’une  : ou  bien  la 
production  morbide  est  très-mince  ( et  alors  la  pal- 
pation seule  pourra  la  faire  reconnaître  ),  ou  bien 
la  cavité  de  l’ estomac  pleine  de  gaz  est  située  au 
devant  de  la  tumeur. 

190  Si  le  son  clair,  fourni  par  l’estomac  situé 
au  devant  de  la  production  morbide , cesse  lorsque 
le  plessimètre  déprime  l’abdomen  et  arrive  sur  le 
point  ou  la  palpation  avait  fait  reconnaître  la  ma- 
ladie , il  est  évident  que  celle-ci  occupe  la  partie 
postérieure  du  viscère,  ou  qu’elle  est  même  située 
tout  à fait  derrière  l’organe. 

20°  La  profondeur  à laquelle  il  faudra  porter 
l’instrument  pour  obtenir  le  son  mat , fera  facile- 
ment juger  de  la  distance  qui  sépare  la  production 
morbide  et  les  parois  abdominales  (pag.  i5g  et  160). 

2i°  La  présence  d’un  épanchement  dans  le  péri- 
toine n’empêchera  pas  toujours  de  reconnaître 
par  la  percussion  médiate  le  siège,  la  forme,  les 
rapports , le  degré  de  distension  de  l’estomac.  Quel- 
quefois même  on  pourra  malgré  l’ascite  distin- 
guer , à l’aide  du  plessimètre , la  présence  de  li- 
quides dans  la  cavité  stomacale.  Ce  sera  lorsque 
l’épanchement  étant  peu  considérable,  ou  lorsque 
le  sujet  étant  assis,  le  niveau  des  humeurs  renfer- 
mées dans  l’estomac  sera  plus  élevé  que  celui  de  la 
sérosité  accumulée  dans  le  péritoine. 

22°  Les  applications  pathologiques  de  ces  faits 
sont  infiniment  nombreuses  : la  présence  de  fluides 
irritans  venus  du  dehors,  ou  spontanément  déve- 
loppés dans  l’estomac;  l’influence  fâcheuse  que  peut 
avoir  sur  la  cardialgie  l’accumulation  d’une  grande 
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quantité  de  fluides  élastiques  dans  le  ventricule; 
l’histoire  des  indigestions,  de  l’empoisonnement,  du 
melæna,  etc.,  peuvent  être  éclairées  par  l’emploi 
de  la  percussion  médiate. 

23°  Il  est  possible,  à l’aide  du  plessimètre  , d'ap- 
précier, soit  en  santé , soit  en  maladie , la  durée  de 
la  digestion  stomacale.  Pour  cela,  il  faut  d’abord 
percuter  l’estomac  à jeun,  noter  l’état  de  sonoréité 
du  viscère  et  des  organes  qui  l’entourent.  Il  faut 
ensuite  faire  prendre  des  alimens,  et  constater  les 
changemens  survenus  alors  dans  les  sons  auxquels 
donne  lieu  le  plessimètre  appliqué  sur  les  mêmes 
parties.  On  recherche  , dans  les  heures  suivantes, 
quel  est  l’état  sonore  des  régions  que  l’on  avait 
préalablement  percutées , et  il  est  facile  de  saisir  le 
moment  ou  l’estomac  vide  donne  les  mêmes  résul- 
tats qu’avant  l’ingestion  des  alimens.  Ces  faits  pour- 
raient conduire  à des  recherches  suivies  et  utiles 
sur  la  durée  de  la  digestion  stomacale  chez  les 
diiïerens  hommes. 


Diagnostic  des  lésions  physiques  de  V estomac. 

Les  signes  fonctionels  directs  et  indirects  de  la 
souffrance  de  l’estomac  sont  beaucoup  mieux  con- 
nus de  nos  jours  qu’ils  ne  l’étaient  auparavant.  On 
doit  beaucoup , sous  ce  rapport , à M.  le  docteur 
Bi  'oussais.  La  douleur,  ou  la  chaleur  de  la  région 
hépato-gastrique,  les  nausées,  le  vomissement,  le 
défaut  d’appétit,  la  roi^feur  de  la  langue,  la 
soif,  etc. , sont  des  documens  précieux  pour  révé- 
ler le  siège  d’une  affection  gastrique.  La  fièvre  a 


284  DIAGNOSTIC  DES  LESIONS  PHYSIQUES 

été  regardée,  même  par  quelques  exclusifs,  comme 
étant  toujours  l’expression  d’une  inflammation  de 
l’estomac.  Cette  opinion  compte  maintenant  peu  de 
partisans , et  il  est  difficile  de  l’adopter.  Dans  com- 
bien de  cas  en  effet  les  lésions  des  membres  ou  de 
la  peau  ne  causent-elles  pas  une  accélération  fé- 
brile des  battemens  du  coeur,  sans  que  le  tube  di- 
gestif ait  donné  lieu  à des  symptômes?  Lorsque, 
dans  des  cas  semblables , des  phénomènes  gastro- 
intestinaux ont  lieu  , ne  sont-ils  pas  d’ailleurs  con- 
sécutifs aux  troubles  qui  les  ont  précédés , et  qui 
se  sont  manifestés  dans  les  fonctions  du  système 
nerveux  et  de  l’appareil  circulatoire  ? 

Chaque  symptôme  fonctionel  de  l’inflammation 
de  l’estomacy  considéré  isolément,  n’indique  pas 
l’existence  d’une  gastrite.  Combien  de  fois  en  effet 
n’est-il  pas  arrivé  qu’on  ait  pris  une  douleur  du 
foie  pour  une  souffrance  de  l’estomac  ? La  chaleur 
de  l'épigastre  est  peut-être  plus  vive  dans  l’hépatite 
que  dans  la  phlegmasie  gastrique.  Le  défaut  d’ap- 
pétit , la  nausée , le  vomissement , se  manifestent 
non-seulement  dans  les  affections  aiguës  des  viscères 
abdominaux,  mais  encore  dans  la  phlogose  de 
presque  tous  les  organes.  La  soif  indique  que  le 
sang  a perdu  de  la  sérosité,  plutôt  qu’elle  ne 
prouve  positivement  la  souffrance  de  la  membrane 
muqueuse  gastrique.  Elle  se  déclare  pour  peu  que 
l’exercice  ou  qu’une  température  élevée  aient 
augmenté  la  perspiration  cutanée.  La  langue  est 
rouge  vers  son  limbe  mîtes  les  fois  que,  dans  la 
peau , et  dans  les  membranes  muqueuses  voisines 
des  tégumens , la  circulation  capillaire  sanguine  est 
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activée.  Jamais  la  langue  n’est  plus  vermeille  que 
clans  certaines  inflammations  du  derme,  ou  rien 
n’annonce  que  l’estomac  soit  véritablement  en- 
flammé. Dès  que  le  ventricule  gauche  du  cœur 
porte  avec  force  et  abondance  du  sang  dans  les  ar- 
tères , les  papilles  linguales  deviennent  rouges. 
Aussi , dans  beaucoup  de  cas  où  ce  dernier  sym- 
ptôme survient,  la  peau  est  colorée  , les  lèvres,  la 
pituitaire , la  conjonctive  elle-même  reçoivent  plus 
de  sang  que  d’ordinaire. 

Mais  si*  considéré  isolément,  chacun  des  symp- 
tômes qui  viennent  d’être  énumérés  est  insuffisant 
pour  démontrer  avec  certitude  l’existence  d’une 
gastrite,  la  réunion  de  ces  phénomènes  établit  sans 
doute  le  diagnostic  sur  des  bases  plus  assurées. 
Toutefois  la  souffrance  aiguë  de  la  glande  biliaire, 
surtout  lorsque  la  phlegmasie  a son  siège  vers  la 
partie  gauche  de  ce  viscère,  peut,  par  l’ensemble 
des  signes  précédens  , en  imposer  sur  l’existence 
d’une  gastrite.  La  douleur,  la  chaleur  de  l’épigastre, 
le  défaut  d’appétit,  la  soif,  la  nausée,  le  vomisse- 
ment, l’accélération  du  pouls,  se  manifestent  dans 
l’hépatite  comme  dans  les  cas  de  phlegmasies  de 
l’estomac;  la  langue  même  sera  alors  également 
rouge , car  le  cœur,  dans  la  phlogose  du  foie , ac- 
célère et  augmente  son  action.  Il  peut  donc  devenir 
très-difficile  de  reconnaître,  par  des  signes  fonc- 
tionels , s’il  s’agit  d’une  hépatite  ou  d’une  gas- 
trite. 

Ces  considérations  , applicables  à l’état  aigu,  le 
sont  à bien  plus  forte  raison  aux  affections  chroniques 

de  l’estomac.  Ici , la  chaleur  est  rarement  observée. 

« 
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Tantôt  la  douleur  manque  , et  les  digestions  seules 
s’opèrent  avec  difficulté  ; cequi  peut  être  le  résultat  du 
défaut  d’influence  nerveuse  tout  aussi  bien  que  l’effet 
de  la  phlegmasie  gastrique.  Ailleurs,  bien  que  la 
membrane  muqueuse  stomacale  soit  presque  détruite 
ou  du  moins  atteinte  d’une  vaste  dégénération  organi- 
que, la  langue  est  plus  pâle  que  dans  l’état  normal. 
Le  plus  souvent  la  soif  n’a  pas  lieu.  Les  nausées,  les 
vomissemens  sont  peut-être  plus  fréquemment  ob- 
servés dans  la  néphrite  et  lamétrite  chronique,  que 
dans  les  phlegmasies  lentes  de  l’estomac;  la  fièvre  , 
dans  cette  dernière  affection  , est  souvent  tout  à fait 
nulle,  etc.  Je  ne  veux  pas  inférer  de  tout  cela  que 
les  signes  fonctionels  de  la  gastrite  aiguë  ou  chro- 
nique soient  d’une  importance  secondaire  ; mais  je 
veux  établir  au  moins  qu’ils  ne  sont  pas  tellement 
certains,  qu’ils  rendent  inutiles  les  signes  physi- 
ques qui  peuvent  augmenter  leur  valeur. 

Les  signes  fonctionels  démontrent  bien  la  souf- 
france de  l’estomac,  mais  ils  n’en  dévoilent  pas 
toujours  la  cause  primitive.  Des  corps  étrangers  sé- 
journant dans  ce  viscère,  et  le  stimulant  (ainsi  que 
cela  a eu  lieu  dans  un  cas  remarquable  observé 
par  M.  le  docteur  Hervez  de  Chegoin  );  des  liquides 
irritans  ou  des  fluides  élastiques  accumulés  dans 
l’organe;  une  lésion  nerveuse,  tout  aussi  bien  que 
la  congestion  sanguine  des  capillaires,  peuvent  pro- 
duire des  accidens  gastriques.  Il  ne  faudrait  cepen- 
dant pas  prendre  ceux-ci  pour  le  résultat  d’une 
gastrite,  dans  le  sens  grammatical  de  ce  mot. 

Les  signes  physiques  des  lésions  de  l’estomac  sont 
peu  nombreux.  L’inspection , dans  certains  cas,  fait 
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juger  de  la  présence  d’une  hernie  où  l’estomac  peut 
se  trouver  placé.  La  distension  de  ce  viscère  et  son 
énorme  dilatation  ont  été  quelquefois  distinguées 
par  l’examen  de  la  forme  du  ventre  : c’est  ainsi  que 
M.  Andral  reconnutpendant  la  vie  d’un  individu  que 
l’estornac  était  très-dilaté , et  que  la  chose  fut  véri- 
fiée par  l’ouverture  du  corps.  Mais  un  diagnostic 
aussi  remarquable  11e  peut  avoir  lieu  que  dans  des 
cas  exceptionnels.  Le  plus  souvent  T inspection  ne 
peut  faire  distinguer,  sur  l’homme  vivant,  quels 
sont  le  volume  et  le  siège  du  ventricule. 

L’examen  des  matières  vomies  a plus  de  valeur, 
et  peut  faire  découvrir  des  faits  importans.  Il  en  est 
surtout  ainsi  dans  les  cas  d’indigestion  et  d’empoi- 
nement. 

La  palpation , lorsqu’il  s’agit  de  tumeurs  gastri- 
ques, est  d’une  haute  importance;  et  suivant 
M.  Andral,  c’est  la  présence  seule  de  ces  tumeurs 
qui  peut  faire  distinguer  de  la  gastrite  chronique 
les  affections  cancéreuses  de  l’estomac.  Les  signes, 
dans  ces  deux  affections , sont  effectivement  les 
mêmes. 

Le  toucher  ne  fait  pas  apprécier  si  l’estomac  con- 
tient des  liquides,  et  a plus  forte  raison  ne  peut- 
il  en  mesurer  la  quantité. 

Quanta  la  succussion,  elle  pourrait  avoir  de  l’u- 
tilité , car  s’il  y a des  gaz  et  des  liquides  contenus  à 
la  fois  dans  le  ventricule , un  bruit  de  flot  devra 
être  le  résultat  d’une  légère  secousse  imprimée  au 
malade.  Il  me  semble  que  l’on  peut  tirer  quelque 
parti  de  cette  idée , surtout  si  la  fluctuation  est  en- 
tendue au  moment  où  le  stéthoscope  est  appuyé 
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sur  les  régions  de  l’abdomen  qui  correspondent  à 
l’estomac. 

On  n’a  pas  de  moyens  physiques  pour  juger  de  la 
présence  des  liquides  dans  la  cavité  stomacale.  La 
fluctuation  ne  peut  guère  être  obtenue  lorsque  le 
ventricule, est  rempli  d’un  fluide  aqueux,  parce  que 
les  mains  de  l’explorateur  ne  peuvent  être  placées 
aux  deux  extrémités  de  la  colonne  de  liquide  con- 
tenue dans  Lorgane. 

Le  cathétérisme  de  l’estomac  est  inusité,  et  peut- 
être  à tort,  car  il  n’est  pas  difficile  et  il  est  encore 
moins  dangereux.  Comme  moyen  de  diagnostic,  il 
aurait  sans  doute  de  l’utilité  dans  des  cas  obscurs. 
Peut-être,  sous  le  rapport  du  traitement,  pour- 
rait-il avoir  de  l’avantage  dans  la  pneumatose  de 
l’estomac,  et  lorsqu’on  suppose  que  des  substances 
irritantes  sont  contenues  dans  cet  organe. 

La  percussion  directe  pourrait  enfin  avoir,  dans 
les  cas  précédens  , un  certain  degré  d’utilité  ; mais 
elle  n’est  pas  employée  , et  l’usage  du  plessimètre 
lui  est,  je  crois,  infiniment  préférable. 

A ce  tableau  de  l’état  de  la  science  sur  le  diagnos- 
tic des  affections  gastriques,  je  prie  le  lecteur  de 
vouloir  bien  comparer  les  corollaires  auxquels  ont 
donné  lieu  les  expériences  précédentes.  Ces  corol- 
laires me  paraissent  rigoureusement  déduits  des 
faits  , et  si  les  observations  de  mes  confrères  confir- 
ment les  miennes,  il  me  semble  que  l’emploi  du 
plessimètre  devra  être  compté  parmi  les  moyens  phy- 
siques les  plus  utiles  pour  juger  de  l’état  de  l’estomac. 

La  percussion  médiate  a surtout  l’avantage  de 
préciser  le  siège  d’une  douleur  qui  se  manifeste 
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dans  la  région  hépato-gastrique.  Un  malade  se 
plaint-il  d’éprouver  sur  ce  point  une  vive  souf- 
france? s’il  est  à jeun  et  si  la  percussion  du  point 
douloureux  donne  lieu  à un  son  clair,  il  n’est  pas 
douteux  qu’une  des  parties  du  tube  digestif  ne  soit 
située  sur  cet  espace.  L’ingestion  des  boissons  fai- 
sant varier  la  résonnance , démontre  que  c’est  l’esto- 
mac qui  souffre  (v.  p.  27 8 et  27 9) . Mais  au  contraire 
le  son  que  fournit  le  plessimètre  est-il  mat?  c’est  un 
organe  dense  qui  est  situé  sur  le  point  douloureux. 
Il  restera  dès  lors  à rechercher , à l’aide  des  signes 
établis  page  200  et  pages  210  et  224,  si  le  foie,  la 
rate  ou  une  tumeur  correspondent  à la  région  que 
l’on  examine  On  verra  qu’après  s’être  servi  du  ples- 
simètre, on  rapportera  dans  plus  d’un  cas  au  foie, 
des  douleurs  dont  auparavant  on  accusait  l’estomac. 

CHAPITRE  II. 

DES  GROS  INTESTINS  , ET  DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE 
DANS  LES  MALADIES  DE  CES  ORGANES. 

Art.  Ier.  Des  gros  intestins  dans  les  états  normal 

et  anormal. 

L’histoire  des  intestins  grêles,  explorés  parle  ples- 
simètre, me  parait  devoir  suivre  celle  des  gros 
intestins,  parce  que  ces  derniers  organes  se  prêtent 
a des  expérimentations  plus  positives  que  les  faits 
qui  se  rapportent  à la  partie  moyenne  du  caual 
alimentaire. 

état  normal.  La  situation  du  gros  intestin  est  plus 
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fixe  que  celle  cîes  autres  portions  du  tube  intestinal. 
Le  cæcum,  les  colons  ascendant , moyen , descendant 
et  iliaque,  disposés  circulairement  autour  du  jéjunum 
et  de  l’iléon  , correspondent  aux  régions  que  j’ai  dé- 
signées par  les  noms  des  premiers  de  ces  organes.  Le 
cæcum,  les  colons  ascendant , moyen  et  l’S  iliaque 
sont  assez  superficiellement  placés  sous  les  parois 
abdominales.  Le  colon  descendant  se  trouve  plus 
profondément  dans  le  flanc  gauche  , et  est  recouvert 
par  l’intestin  grêle.  Le  rectum  situé  en  bas  et  en 
arrière  s’enfonce  dans  l’excavation  du  bassin;  son 
extrémité  supérieure  seule  correspond  à la  région 
vésicale,  et  dans  le  reste  de  son  étendue  il  est  re- 
couvert postérieurement  par  le  sacrum.  Du  reste  le 
siège  des  gros  intestins  est  modifié  par  leur  état  de 
dilatation  ou  de  resserrement  : lorsque  ces  organes 
sont  très-distendus,  ils  n’occupent  pas  seulement 
les  espaces  où  on  les  rencontre  ordinairement , mais 
ils  s’étendent  encore  dans  les  régions  voisines. 

Les  rapports  du  gros  intestin  avec  le  jéjunum  et 
l’iléon  sont  tels  que  ceux-ci  ou  la  plus  grande  partie 
de  ceux-ci  se  trouvent  environnés  par  le  premier. 
L’estomac,  par  sa  grande  courbure ,,  touche  souvent 
au  colon  transverse.  Tous  ces  organes  sont  mem- 
braneux, et  contiennent  des  gaz;  mais  la  cavité  de 
chacun  d’eux  n’est  pas  également  vaste,  et  leur  état 
normal  de  tension  n’est  pas  non  plus  le  même.  Ainsi 
l’estomac  présente  une  plus  grande  cavité  , mais 
dans  l’état  de  vacuité  il  est  ordinairement  mou. 
L’intestin  grêle  a une  capacité  plus  petite,  et,  dans 
beaucoup  de  cas , ne  contient  qu’une  quantité  de 
fluides  élastiques  peu  considérable;  le  cæcum,  au 
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contraire,  offre  une  vaste  excavation  , et  ses  parois 
sont  le  plus  souvent  tout  à fait  distendues  par  des 
gaz  abondans.  Les  diverses  portions  du  colon  se 
trouvent  à peu  près  dans  le  même  état  de  distension 
que  le  cæcum , mais  leur  capacité  est  un  peu  moins 
* grande;  le  rectum  contient  généralement  peu  de 
fluides  élastiques. 

La  proportion  de  tissu  dense  qui  entre  dans  la 
masse  des  différons  organes  appartenant  au  tube 
digestif,  comparée  au  volume  de  gaz  qu’ils  ren- 
ferment , est  bien  loin  d’être  la  même  pour  chacun 
d’eux.  Dans  l’état  normal,  les  boissons  n’arrivent  pas 
aux  gros  intestins:  des  expériences  nombreuses  ont 
appris  a M.  Magendie  que  le  plus  souvent  elles  sont 
absorbées  dans  les  premières  portions  du  tube  di- 
gestif. Lors  de  l’accomplissement  régulier  des  fonc- 
tions , les  matières  qui  sont  contenues  dans  le  cæcum 
et  le  colon  ne  sont  pas  liquides;  elles  acquièrent 
même  d’autant  plus  de  solidité  et  de  densité  qu’elles 
y séjournent  davantage , et  qu’elles  parviennent  à 
une  partie  plus  reculée  du  canal  alimentaire.  Ra- 
rement leur  quantité  est-elle  assez  considérable, 
dans  le  cæcum  et  dans  les  trois  premières  portions 
du  colon,  pour  oblitérer  la  cavité  de  ces  cylindres 
creux. 

En  même  temps  que  les  fèces,  des  fluides  élas- 
tiques se  trouvent  abondamment  contenus  dans  les 
gros  intestins,  et  ce  n’est  guère  qu’au  momént  de 
la  contraction  de  ces  viscères  que  la  membrane  mu- 
queuse, pressée  alors  par  les  fibres  charnues,  s’ap- 
plique exactement  sur  toute  la  surface  des  matières 
stercorales.  11  est  du  moins  certain  que  le  coion , et 
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principalement  le  cæcum  , à quelque  époque  de  la 
digestion  qu’ils  soient  percutés,  contiennent  tou- 
jours, chez  la  plupart  des  hommes,  en  très-grande 
proportion  , des  fluides  élastiques.  De  là  le  son  très- 
tympanique  auquel  donne  lieu  l’exploration  de  ces 
viscères  par  le  piessimètre.  11  est  cependant  des  cas 
dans  lesquels  beaucoup  de  matières  stercorales  sont 
accumulées  dans  le  colon  transverse;  mais  bien  plus 
souvent  la  portion  iliaque  du  colon  , et  plus  encore 
le  rectum,  sont  distendus  par  une  grande  quan- 
tité de  fèces.  Quelquefois  celles-ci  acquièrent,  dans 
ces  divers  organes  , une  compacité  très-grande  et 
une  dureté  extrême. 

À l’aide  d’injections  dans  le  rectum,  on  peut  por- 
ter des  substances  liquides  dans  toute  l’étendue  des 
gros  intestins  : le  fluide  peut  alors,  en  raison  de 
son  volume^  tantôt  remplir  en  partie  la  cavité  d’une 
portion  de  ces  organes,  tantôt  s’étendre  dans  tous 
les  points  des  gros  intestins.  Comme  ces  viscères 
sont  très-spacieux,  que  le  plus  souvent  ils  sont 
vides  de  substances  solides,  et.  qu’ils  sont  suscep- 
tibles d’une  très-grande  dilatation,  il  faut  que  beau- 
coup de  liquide  soit  introduit  dans  le  rectum  pour 
remplir  l’S  iliaque  et  le  colon  descendant;  il  en  faut 
beaucoup  plus  encore  pour  que  ce  fluide  aqueux 
parvienne  dans  le  colon  transverse,  et  à plus  forte 
raison  dans  le  colon  ascendant  et  dans  le  cæcum. 

Bien  que  la  quantité  de  liquide  injecté  dans  le 
rectum  11e  soit  pas  considérable^  il  est  cependant 
possible  de  faire  parvenir  de  l’eau  dans  les  pre- 
mières portions  du  gros  intestin;  mais  alors  il  faut 
placer  le  sujet  dans  des  attitudes  variées,  et  telles 
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que , conformément  aux  lois  de  la  pesanteur , le 
fluide  puisse  parcourir  successivement  les  diverses 
parties  du  tube. 

Ainsi  porté  dans  le  gros  intestin»  le  liquide  peut 
s’y  trouver  seul;  il  en  est  surtout  ainsi  lorsqu’il  est 
abondant,  lorsqu’il  est  placé  sur  les  points  déclives 
de  l'organe  qui  le  contient,  ou  bien  encore  dans  les 
parties  du  viscère  qui  se  contractent  pour  l’expulser. 
Ce  liquide  peut  avoir  des  rapports  de  contiguïté  avec 
des  fluides  élastiques,  et  c’est  ce  qui  a lieu  lorsque 
sa  quantité  est  peu  considérable  et  que  l’intestin 
renferme  beaucoup  de  gaz  ; dans  d’autres  cas  enfin  il 
se  trouve  contenu  dans  la  cavité  digestive  conjointe- 
ment avec  des  fèces. 

état  anormal.  Dans  l’état  anormal , la  situation  du 
gros  intestin  est  susceptible  de  très-grandes  modifica- 
tions. Cependant  le  cæcum  est  assez  fixe  dans  sa  posi- 
tion , et  bien  qu’on  l’ait  vu  quelquefois  contenu  dans 
une  hernie,  ce  genre  de  déplacement  est  plus  fré- 
quent dans  les  diverses  portions  du  colon.  Ce  dernier 
viscère  est  susceptible  des  plus  grandes  anomalies  de 
situation  : tantôt  ses  portions  superficielles  devien- 
nent profondes,  et  vice  versa;  tantôt  le  colon  trans- 
verse, loin  de  mériter  ce  nom,  s’élève  perpendicu- 
lairement au  devant  de  l’estomac,  ou  se  contourne 
autour  de  ce  viscère.  On  se  rappelle  que  M le  doc- 
teur Esquirol  a observé  le  déplacement  du  colon 
transverse  chez  plusieurs  aliénés.  Le  gros  intestin 
peut  éprouver  une  inversion  latérale,  lorsque  les 
autres  viscères  la  présentent  également,  etc.,  etc. 

Les  variations  survenues  dans  le  rapport  des 
gros  intestins  avec  les.  autres  organes  abdominaux» 
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sont  en  raison  des  modifications  que  les  uns  et  les 
autres  présentent  dans  leur  situation. 

Des  tumeurs  manifestées  aux  environs  des  gros 
intestins  ou  dépendant  de  ces  organes,  une  épais- 
seur insolite  des  parois  de  ces  viscères,  des  altéra- 
tions en  plus  ou  en  moins  survenues  dans  leur  ca- 
pacité , l’accumulation  de  substances  gazeuses  , 
liquides , pâteuses  ou  solides  dans  leur  cavité  , telles 
sont  les  principales  conditions  physiques  de  l’état 
anormal  où  la  percussion  médiate  de  la  dernière  por- 
tion du  tube  digestif  puisse  avoir  de  l’avantage.  II 
en  est  encore  ainsi  d’une  dilatation  extrême  et  anor- 
male des  gros  intestins , ou  d’une  diminution  dans 
le  calibre  de  chacun  d’eux,  et  des  coarctations  qui 
peuvent  survenir  sur  un  ou  plusieurs  points  de 
leur  étendue.  Traiter  de  ces  diverses  altérations 
organiques  me  ferait  entrer  dans  des  détails  qui  me 
paraissent  ici  dépourvus  d’utilité. 

Art.  h.  Expériences  et  recherches  sur  la  percussion 
médiate  des  gros  intestins. 

Sur  un  très-grand  nombre  de  cadavres,  la  percus- 
sion médiate  de  l’estomac  donnait  des  résultatsanalo- 
guesàceux  qui  ont  été  signalés  ailleurs  (p.  277).  On 
trouvait  au  dessous  de  l’espace  occupé  par  le  ventri- 
cule un  son  tympan i que  dont  la  nuance  était  dif- 
férente de  celle  qui  était  fournie  par  la  percussion 
de  l’estomac.  C’était  dans  la  hauteur  de  deux  à trois 
pouces  et  dans  l’étendue  d’une  ligne  transversale , 
qui , de  la  région  sous-hépatique , s’étendait  aux 
régions  colique  moyenne  et  intestinale,  que  cette 
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dernière  résonnance  était  obtenue.  Ce  bruit  11e  pou- 
vait  appartenir  au  ventricule  ; car  si  l’on  injectait  du 
liquide  dans  l’œsophage,  et  si  l’on  variait  la  position 
des  sujets  (pag.  279  ),  il  continuait  à être  le  même; 
il  ne  devenait  pas  mat  lorsque  le  cadavre  était 
incliné  en  avant;  il  ne  se  compliquait  pas  non  plus 
de  résonnance  humorique  après  l’injection  de  li- 
quides dans  l’estomac.  Des  aiguilles  furent  alors  im- 
plantées sur  les  points  où  ces  nuances  de  son  exis- 
taient; et,  lors  de  l’ouverture  des  cadavres,  les  car- 
relets étaient  exactement  situés  autour  du  colon 
transverse.  Cet  intestin  était,  dans  ces  cas,  distendu 
par  des  gaz  abondans  ; et  son  volume  était  de  beau- 
coup supérieur  à celui  des  intestins  grêles  placés 
au  dessus  de  lui.  L’estomac,  dans  les  expériences 
dont  il  s’agit , était  situé  au  dessus  du  colon  et  avait 
été  très-exactement  reconnu. 

Dans  quelques  cas  , on  11e  trouvait  pas  de  diffé- 
rence sensible  entre  le  son  fourni  par  le  colon  trans- 
verse et  celui  auquel  l’intestin  grêle  donnait  lieu. 
Il  en  était  ainsi  toutes  les  fois  que  le  volume  du 
premier  de  ces  organes  n’était  pas  supérieur  à celui 
du  jéjunum  et  de  l’iléon.  Il  était  alors  impossible 
de  distinguer  par  des  nuances  de  son  quel  était  le 
viscère  que  l’on  percutait.  Nous  verrons  bientôt 
qu’à  l’aide  d’injections  dans  le  rectum  cette  distinc- 
tion devenait  possible. 

Dans  un  grand  nombre  d’autres  expériences  dans 
lesquelles  le  foie,  l’estomac,  la  rate, etc.,  donnaient 
lieu,  par  la  percussion  médiate,  aux  résultats  ac- 
coutumés, on  trouvait  dans  la  région  coecale  un 
bruit  tympan ique  plus  marqué  que  dans  les  régions 
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voisines.  Cette  résonnance,  qui  se  rencontrait  dans 
un  espace  très-nettement  circonscrit,  ne  variait  pas 
de  timbre  suivant  les  diverses  attitudes  que  l’on 
faisait  prendre  aux  sujets.  Au  dessus  et  a gauche  du 
lieu  où  cette  nuance  de  son  était  obtenue,  le  son 
intestinal  se  manifestait  avec  une  nuance  moins 
claire.  Des  incisions,  et  l’implantation  de  carrelets 
autour  de  l’espace  où  la  résonnance  très-tympa- 
nique avait  été  observée,  démontrèrent  qu’elle  cor- 
respondait exactement  au  cæcum,  et  que  le  son 
intestinal  qui  l’avoisinait  était  dû  à la  présence  des 
intestins  grêles. 

Dans  un  assez  grand  nombre  de  cas,  la  percussion 
médiate  de  la  région  iliaque  donna  lieu  à un  son 
presqu’aussi  clair  que  le  bruit  qui  était  fourni  par 
le  plessimètre  appliqué  sur  la  région  cœcale.  Toute- 
fois la  résonnance  avait  été,  en  général , plus  claire 
dans  ce  dernier  espace  que  cela  n’avait  eu  lieu  dans 
le  premier.  En  haut  et  à droite  de  la  région  iliaque 
se  trouvait  le  bruit  intestinal.  O11  implanta  des  car- 
relets sur  les  points  où  la  résonnance  cessait  d’être 
la  même;  et  l’on  trouva,  lors  de  l’ouverture  du 
cadavre,  que  le  bruit  le  plus  retentissant  et  le  plus 
tympanique  correspondait  exactement  à l’S  iliaque 
du  colon,  et  que  la  nuance  de  son  la  moins  claire 
était  en  rapport  avec  les  intestins  grêles. 

Quelquefois,  dans  l’aine  gauche,  la  résonnance 
était  la  même  que  dans  les  régions  colique  moyeune 
et  intestinale.  On  ne  distinguait  pas  alors  de  nuance 
de  son  que  l’on  pût  rapporter  à telle  portion  du 
tube  digestif  plutôt  qu’à  telle  autre.  Dans  ces  cas, 
lors  de  l’ouverture,  l’S  iliaque  n’était  pas  plus  vor 
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lumineuse  et  ne  contenait  pas  plus  de  gaz  que  les 
intestins  grêles.  Tantôt  elle  répondait  superficielle- 
ment aux  parois  de  la  région  iliaque , et  d’autres  fois, 
revenue  sur  elle-même,  profondément  placée  dans 
la  même  région,  elle  était  recouverte  par  des  anses 
d’intestins  grêles. 

Sur  quelques  sujets,  le  son  était  plus  mat  dans 
l’aine  gauche  que  dans  toutes  les  régions  voisines.  Il 
ressemblait  assez  alors  à celui  que,  dans  l’état  nor- 
mal, fournissent  le  foie  et  la  rate.  Lors  de  l’ouver- 
ture des  cadavres,  l’S  iliaque  était  remplie  de  fèces. 

Presque  toujours  , lorsque  ce  son  mat  avait  lieu  , 
on  pouvait  déprimer  assez  profondément  la  région 
iliaque  sans  que  le  son  mat  changeât  de  nature , et 
sans  qu’il  prit  le  caractère  ostéal.  Les  matières  ac- 
cumulées dans  l’S  iliaque  avaient  alors  une  consis- 
tance assez  molle.  Il  est  probable  que  la  percussion 
médiate  de  la  région  iliaque  donnerait  lieu  â un 
bruit  très-sec  , si  des  fèces  très-dures  étaient  con- 
tenues dans  la  portion  du  colon  qui  correspond  à cet 
espace. 

Quelques  cadavres  présentaient,  dans  la  région 
iliaque,  un  son  tympanique  très-remarquable;  la 
région  intestinale  donnait  lieu  â une  résonnance 
moins  claire,  moins  pure,  etsans  mélange  de  bruit 
humorique  : enfin  la  région  colique  gauche  fournis- 
sait un  son  entre  I et  S.  On  voulut  injecter  de  l’eau 
dans  le  rectum  de  ces  cadavres,  mais  le  liquide  s’é- 
coula entièrement  au  dehors  par  l’anus  relâché  et 
largement  ouvert.  Il  fallut  en  conséquence  circons- 
crire le  rectum  par  une  incision,  le  détacher  et  le 
lier  sur  la  canule  de  la  seringue. 
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On  introduisit  alors  dans  l’intestin  une  demi- 
pinte  d’eau  : le  son  produit  par  la  percussion  de  la 
région  iliaque  devint  à l’instant  plus  mat , et  se  mé- 
langea debruit  humorique.  Des  quantités  de  liquides 
de  plus  en  plus  grandes  furent  injectées;  et  plus 
elles  étaient  considérables,  plus  aussi  le  bruit  de 
l’aine  gauche  présentait  de  la  matité.  Bientôt  le  son 
humorique  cessa  sur  ce  point,  mais  il  se  manifesta 
dans  la  région  colique  gauche,  et  il  arriva  même 
que  dans  celle-ci  il  fut  enfin  remplacé  par  un  sou 
mat. 

En  déprimant  avec  le  plessimètre  à une  assez 
grande  profondeur  la  région  intestinale  on  pouvait 
aussi  y distinguer  un  bruit  obscur , tandis  qu’une 
application  légère  de  la  plaque  d’ivoire  donnait  lieu 
au  son  I de  l’état  normal.  C’est  que,  dans  ce  der- 
nier cas , l’instrument  correspondait  seulement  aux 
intestins  grêles  contenant  des  gaz  ; tandis  que,  dans 
le  premier,  il  était  mis  en  rapport  avec  des  portions 
de  colon  qui  renfermaient  du  liquide.  Quelquefois 
encore  on  trouvait  sur  ce  point  le  bruit  humori- 
que. On  se  rend  facilement  raison  de  la  cause  de 
ce  fait  par  les  considérations  établies  ailleurs 
(pag.  5i).  , _ ' . . 

Dans  la  région  colique  gauche,  il  n’était  pas  tou- 
jours utile  de  déprimer  les  parois  pour  obtenir  le 
son  mat  ou  le  bruit  humorique.  On  explique  cette 
circonstance  par  la  position  superficielle  du  colon 
descendant  relativement  aux  parois  de  cette  ré- 
gion. 

Il  était  rare,  lorsque  l’on  ne  changeait  pas  la  po- 
sition du  sujet,  que  l’on  pût  faire  parvenir  le  li- 
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qui  de  dans  ta  colon  transverse  et  dans  le  cæcum  ; 
mais  cela  avait  lieu  si  l’on  plaçait  successivement  le 
cadavre  dans  des  positions  telles  que  le  fluide , par 
son  propre  poids , pénétrât  dans  ces  portions  du 
tube  digestif.  Il  ne  fallait  même  pas  injecter  une 
très-grande  quantité  d’eau  pour  obtenir , à l’aide  de 
ces  cliangemens  d’attitude  , le  résultat  dont  il  s’agit. 
Jamais  cependant  on  n’en  put  faire  pénétrer  assez 
pour  que  la  percussion  de  ces  intestins  donnât  lieu  à 
un  son  mat;  mais  le  bruit  humorique  devint  très- 
manifeste  dans  les  régions  occupées  par  ces  vis- 
cères , et  succéda  à la  résonnance  très-claire  qui  y 
avait  eu  lieu  auparavant. 

A l’ouverture  des  cadavres,  le  son  mat  dans  les 
régions  iliaque  et  colique  gauche  correspondait  au 
colon  distendu  par  de  l’eau  ; et  le  bruit  humorique 
avait  été  obtenu  sur  les  points  où  l’intestin  conte- 
nait à la  fois  des  liquides  et  des  gaz  ( MM.  Manec  , 
Jules  de  Dervieu,  un  grand  nombre  d’élèves). 

Expériences  sur  V homme  vivant. 

Les  expériences  faites  sur  des  sujets  vi vans  ont  con- 
duit, sous  le  rapport  de  la  percussion  médiate  , à des 
résultats  du  même  genre  que  ceux  qui  avaient  été  re- 
cueillis sur  les  cadavres;  seulement  il  n’était  pas  né- 
cessaire alors  d’ injecter  autant  d’eau  dans  le  rectum 
pour  obtenir  des  changemens  de  sons  dans  les  es- 
paces qui  correspondaient  au  colon.  Cette  différence 
est  le  résultat  de  la  facilité  avec  laquelle  les  intes- 
tins se  laissent  distendre  après  la  mort , et  des  con- 
tractions auxquelles  ils  se  livrent  lorsqu’ils  sont 
stimulés  pendant  la  vie.  On  pouvait  sur  le  vi- 
vant, comme  sur  le  cadavre,  faire  parvenir  des 
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liquides  dans  l’arc  du  colon  et  dans  le  cæcum,  en 
plaçant  le  sujet  dans  des  attitudes  telles  qu’elles  fa- 
vorisassent l’écoulement  du  fluide  dans  ces  vis- 
cères. 

Pour  éviter  des  répétitions,  je  ne  mentionnerai  en 
détail  que  deux  expériences.  L’une  d’elles  a été  re- 
cueillie sur  un  homme  en  état  de  santé;  l’autre  est 
un  fait  pathologique  qui  ne  me  paraît  pas  dépourvu 
d’intérêt. 

Sur  un  homme  en  état  de  santé,  et  qui,  trois 
heures  auparavant,  avait  pris  quelques  alimens, 
la  région  épigastrique  percutée  fournissait  un  son 
légèrement  mat  ; plus  bas  la  région  colique  moyenne 
offrait  une  résonnance  intestinale  tout  a fait  sem- 
blable à celle  qui  avait  été  produite  par  l’explora- 
tion des  espaces  qui  correspondaient  aux  intestins 
grêles  ; la  région  iliaque  donnait  lieu,  au  contraire, 
a une  résonnance  tympanique  différente  et  plus 
claire  ; la  région  cœcale , enfin  , produisait  un  son 
dont  le  caractère  S était  encore  plus  prononcé. 

Le  sujet  étant  debout,  un  demi  litre  d’eau  fut 
alors  injecté  dans  le  rectum:  le  son  devint  immé- 
diatement beaucoup  moins  clair  dans  la  partie  dé- 
clive de  la  région  iliaque.  La  percussion  médiate 
des  intestins  grêles,  situés  au  dessus  et  à droite  de 
cette  région,  donna  lieu  à une  résonnance  dont  le 
timbre  ne  différait  pas  de  celui  qui  avait  été  obtenu 
avant  l’injection. 

On  introduisit  alors  dans  le  rectum  une  nouvelle 
quantité  de  liquide  : aussitôt  toute  la  région  iliaque 
fournit,  par  la  percussion,  un  son  mat  qui  s’éten- 
dait jusqu’au  niveau  de  l’épine  antérieure  et  supé- 
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-rieur e de  l os  des  îles;  mais  de  plus,  sur  la  partie 
la  plus  élevée  de  l’espace  où  le  plessimètre  faisait 
distinguer  de  la  matité,  et  dans  l’étendue  d’un 
pouce  et  demi  à deux  pouces,  la  résonnance  hu- 
morique  devenait  tout  a fait  évidente. 

Une  troisième  iujection  fut  pratiquée  : la  réson- 
nance humorique  disparut  complètement  dans  le 
lieu  où  d’abord  elle  avait  été  observée;  elle  y fut 
remplacée  par  un  son  mat.  Celui-ci  s’éleva  même 
dans  la  région  colique  gauche.  Dans  cette  même  ré- 
gion enfin , et  supérieurement  à l’espace  où  la  ma- 
tité était  observée,  se  rencontrait  encore  le  bruit 
humorique. 

Plusieurs  selles  suivirent  ces  injections;  elles  eu- 
rent lieu  a quelque  intervalle  les  unes  des  autres. 
La  percussion  médiate  fut  pratiquée  à différentes 
reprises.  Le  plessimètre  fit  découvrir  le  retour  d’un 
son  clair  sur  les  points  où  la  matité  avait  été  obser- 
vée. Ce  retour  eut  lieu  d’une  manière  successive  et 
*« 

graduée:  d’abord  le  son  clair  reparut  en  haut,  puis 
plus  inférieurement,  puis  enfin  sur  les  parties  les 
plus  déclives  de  la  région  iliaque,  et  enfin  dans 
toute  cette  région. 

La  résonnance  humoriqme  s’abaissa  aussi  d’une 
manière  successive  : elle  parut  toujours  se  mani- 
fester sur  les  points  de  l'intestin  où  le  liquide  cor- 
respondait aux  fluides  élastiques  contenus  dans  ce 
viscère. 

Le  son  de  la  région  iliaque  étant  devenu  clair, 
quelques  coliques  eurent  lieu.  La  percussion  de 
cet  espace  fit  de  nouveau  reconnaître  la  matité. 
Une  selle  survint , beaucoup  de  liquide  s’écoula  ; le 
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plessimètre , appliqué  sur  l’aine  gauche,  donna 
lieu  à la  résonnance  claire  que  cet  espace  offre  or- 
dinairement. 

Dans  quelques  autres  expériences  sur  le  vivant, 
des  injections  abondantes  dans  le  rectum  ont  été 
suivies  de  l’apparition  du  bruit  humorique  dans  la 
région  cœcale , où  auparavant  cette  résonnance 
n’avait  pas  été  obtenue. 

M.  le  docteur  Edwards  donnait  des  soins  à un 
malade  qu’il  savait  être  atteint  d’un  rétrécissement 
du  rectum.  Il  me  fit  l’honneur  de  m’appeler  en  con- 
sultation. Nous  examinâmes  conjointement  ce  sujet, 
qui  avait  eu  plusieurs  hémorrhagies  intestinales. 
Le  doigt  introduit  très-profondément  dans  l’anus 
trouvait,  à cinq  pouces  et  demi  au  dessus  de  cet 
orifice,  un  bourrelet  que  surmontaient  des  végé- 
tations volumineuses,  et  dans  lequel  l’extrémité  du 
doigt  pénétrait  avec  peine.  Nous  désirions  savoir  si 
cette  maladie  s’étendait  vers  le  grand  bassin  et  dans 
l’abdomen,  mais  la  percussion  médiate  des  régions 
qui  correspondent  à ces  parties  donna  presque  par- 
tout lieu  aux  résultats  que  l’on  observe  dans  l’état 
normal.  Cependant  la  région  cœcale  fournissait  un 
son  très-mat  et  assez  analogue  â celui  qui  est  le  ré- 
sultat de  la  percussion  du  foie.  Cette  région  était  dé- 
pressible,  et  le  bruit,  qui  n’avait  pas  le  caractère 
ostéal , continuait  à être  le  même,  soit  que  le  ples- 
simètre fût  superficiellement  appliqué,  soit  qu’il 
fut  appuyé  davantage  et  qu’il  fût  porté  â une  pro- 
fondeur plus  grande.  Ce  fait  fut  constaté  par  nous 
avec  le  plus  grand  soin.  Les  intestins  grêles  , situés 
au  dessus  et  â gauche  du  lieu  où  la  matité  était  ob- 
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servée  , fournirent,  par  la  percussion  médiate,  la 
résonnance  tympan  ique  qui  leur  est  particulière 
(son  I).  La  palpation  ne  faisait  pas  découvrir  de 
tumeur  sur  le  point  oii  le  son  mat  était  observé.  Ce 
son  mat  enfin  ne  variait  pas  en  raison  des  attitudes 
diverses  que  nous  fîmes  prendre  au  malade. 

Quelle  était  la  cause  de  la  matité  observée  dans  la 
région  cœcale?  M.  Edwards  et  moi  nous  raisonnâmes 
ainsi  : Ce  n’est  pas  à une  tumeur  ni  à des  matières 
fécales  endurcies  qu’on  peut  attribuer  l’obscurité 
de  la  résonnance.  Le  plessimètre  en  effet  déprime 
la  région  cœcale  à une  grande  profondeur  sans 
trouver  de  résistance.  Le  bruit  qui  y est  obtenu 
n’est  pas  sec  ou  ostéal , comme  cela  a lieu  dans  le 
cas  de  tumeur  cancéreuse , et  la  main  ne  découvre 
pas  non  plus  rien  qui  ressemble  à une  affection  de 
cette  nature.  C’est  donc  une  substance  molle  qui 
correspond  au  point  dont  il  s’agit  : or  le  cæcum  est 
ordinairement  situé  dans  cet  espace;  l’individu  est 
sujet  à des  hémorrhagies  intestinales  abondantes, 
tout  porte  donc  à croire  que  du  sang  est  contenu 
dans  le  premier  des  gros  intestins,  et  que  c’est  lui 
qui  y donne  lieu  au  son  mat. 

Un  quart-d’heure  après,  et  pendant  que  nous 
conférions  encore  sur  l’état  de  ce  malade , une  selle 
eut  lieu.  Elle  donna  issue  à beaucoup  de  sang  noir 
et  en  partie  coagulé.  La  percussion  médiate  fut 
alors  pratiquée  de  nouveau  : le  son  mat  de  la  ré- 
gion cœcale  avait  disparu  et  était  remplacé  par  la 
résonnance  tympanique  que  présente  ordinaire- 
ment cet  espace.  Ce  fait  nous  porta  à admettre  que 
la  source  du  sang  était  bien  au  dessus  du  rétrécis- 


3û4  PERCUSSION  MÉDIATE 

sement  que  le  doigt  faisait  sentir  dans  le  rectum. 
Nous  convînmes  cependant  qu’il  était  possible  que 
le  fluide  eût  reflué  de  la  partie  inférieure  vers  la 
partie  supérieure  du  gros  intestin. 

Corollaires . 

i°  Lorsque  le  plessimètre  fait  distinguer,  par  des 
nuances  de  son  caractéristiques,  le  volume  et  le 
siège  de  l’estomac,  on  peut  fréquemment  juger,  par 
l’emploi  de  cet  instrument,  de  la  place  qu’occupe 
le  colon  trans verse. 

2°  Lorsque  cette  portion  du  g'ros  intestin  est  plus 
volumineuse  et  plus  dilatée  par  des  gaz  que  le  jéju- 
num et  l’iléon,  il  est  possible  d’assigner  approxi- 
mativement la  place  quelle  occupe.  Or,  le  plus  sou- 
vent l’arc  du  colon  a une  grande  dimension.  Il 
donne  lieu,  au  dessous  de  l’estomac,  à une  réson- 
nance tympanique  très-différente  de  celle  qui  est 
produite  par  la  percussion  de  ce  viscère.  Cette  ré- 
sonnance est  aussi  bien  distincte  du  bruit  intestinal 
auquel  donne  lieu  plus  bas  l’exploration  plessimé- 
trique  de  l’intestin  grêle. 

3°  Le  son  qui  caractérise  le  colon  transverse 
existe  ordinairement  dans  la  hauteur  de  deux 
pouces,  et  s’étend  de  la  région  sous-hépatique  aux 
régions  colique-moyenne  et  intestinale. 

4°  Si  les  différences  de  timbre  entre  le  son  dont  il 
s’agit  et  le  bruit  auquel  donne  lieu  la  percussion  des 
régions  occupées  par  l’estomac  et  les  intestins  ne 
sont  pas  très-manifestes,  il  faut  se  defier  du  diagnos- 
tic que  l’on  établit.  Ces  premières  tentatives  ne 
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peuvent  même  donner  que  des  probabilités  dont  on 
peut  augmenter  l’importance  par  des  expérimenta- 
tions ultérieures. 

5°  Les  injections  dans  le  rectum  dissiperont  les 
doutes  que  l’on  conserve  sur  le  siège  de  l’arc  du  co- 
lon. Elles  feront  même  reconnaître  la  place  qu’oc- 
cupe ce  viscère  lorsqu’il  ne  sera  pas  plus  dilaté  que 
les  intestins  grêles.  Après  avoir  bien  constaté  le 
timbre  du  bruit  fourni  par  la  région  colique- 
moyenne,  et  s’être  bien  assuré  qu’elle  ne  présente 
ni  matité,  ni  bruit  humorique,  on  fait  injecter  une 
grande  quantité  d’eau  dans  le  rectum  : s’il  arrive 
alors  qu’un  son  obscur  ou  une  résonnance  hu- 
morique se  manifeste  dans  la  région  colique- 
moyenne,  on  peut,  en  quelque  sorte,  affirmer  que 
le  colon  transverse  correspond  à cette  région. 

6°  Pour  que  les  injections  dans  le  rectum  produi- 
sent l’effet  que  l’on  cherche  à en  obtenir,  il  faut  que 
plus  d’un  litre  d’eau  y soit  introduit.  Le  sujet  sera 
d’ailleurs  placé  dans  des  positions  variées  et  suc- 
cessives , de  telle  sorte  que  le  liquide  puisse , en 
vertu  de  s.»  pesanteur,  couler  vers  l’anse  d’intestin 
qu’on  explore.  L’écoulement  du  fluide  injecté  vers 
les  anses  intestinales  déclives  a également  lieu 
pendant  la  vie.  Pour  parvenir  à faire  convenable- 
ment les  injections  dans  le  gros  intestin  du  cadavre, 
il  faut  préalablement  lier  sur  la  canule  de  la  se- 
ringue l’extrémité  inférieure  du  rectum. 

7°  Le  cæcum  peut  être  très-exactement  limité  à 
l’aide  de  la  percussion  du  plessimètre.  Cet  intestin 
fournit  une  résonnance  tympan ique  extrêmement 
claire;  celle-ci  continue  à être  observée  dans  le 
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meme  lieu,  c’est-à-dire  dans  la  région  coecale, 
quelle  que  soit  la  position  du  sujet,  et  indépendam- 
ment des  mouvemens  qu’on  fait  exécuter  au  malade. 

8°  A l’aide  d’injections  dans  le  rectum,  et  lorsque 
la  quantité  d’eau  introduite  est  très-considérable,  on 
parvient  quelquefois  à faire  arriver  une  partie  du  li- 
quide dans  le  cæcum.  Ceci  ne  peut  guère  avoir  lieu 
qu’en  ayant  recours  à des  attitudes  successives  et  va- 
riées qui  facilitent  l’écoulement  du  liquide,  que  la 
pesanteur  tend  à entraîner  vers  les  parties  déclives. 
Le  bruit  humorique  peut  alors  se  manifester  dans  le 
cæcum,  tandis  qu’auparavant  on  ne  l’y  observait  pas. 

90  On  pourra  quelquefois,  à l’aide  du  plessi- 
mètre , reconnaître  l’accumulation  dans  le  cæcum 
de  sang  ou  de  matières  fécales  liquides.  Un  son  mat 
observé  dans  la  région  cœcale,  d’ailleurs  facilement 
dépressible,  fera  établir  ce  diagnostic  conjointe- 
ment avec  la  palpation,  qui  apprendra  qu’aucune 
tumeur  n’est  située  sur  ce  point.  Pour  que  le  juge- 
ment que  l’on  porte  ait  toute  la  certitude  désirable, 
il  faudra  que  l’espace  ou  la  matité  est  reconnue  cor- 
responde aux  dimensions  et  à la  forme  du  cæcum, 
et  que  le  son  tympanique  propre  à ce  dernier  in- 
testin ne  se  rencontre  pas  sur  d’autres  points  de 
l’abdomen. 

io°  Lorsque  la  portion  iliaque  du  colon  est  dis- 
tendue par  des  gaz,  elle  fournit  une  résonnance 
presque  aussi  tympanique  que  celle  à laquelle 
donne  lieu  le  plessimètre  appliqué  sur  le  cæcum  ; 
cette  résonnance  est  très-distincte  du  son  moins 
clair  produit  par  la  percussion  des  intestins  grêles. 

1 1°  Lorsque  l’S  iliaque  du  colon  contient  une 
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petite  quantité  de  fluides  élastiques,  on  ne  peut 
établir  de  différence  entre  les  sons  qu’elle  fournit, 
et  ceux  qui  sont  produits  par  les  intestins  grêles 
que  l’on  explore. 

i2°  Soit  que  la  portion  iliaque  du  colon  ren- 
ferme beaucoup  de  gaz,  soit  cju’elle  contienne  une 
petite  quantité  de  fluides  élastiques,  les  injections 
dans  le  rectum , lors  même  qu’elles  sont  peu  abon- 
dantes, font  bien  juger  du  siège  qu’elle  occupe.  Ce 
siège  est  assez  constamment  la  région  iliaque.  Avant 
l’injection,  on  trouvait  sur  ce  point  un  son  tympa- 
nique  plus  ou  moins  clair;  et  lorsqu’elle  est  pra- 
tiquée, cet  espace  percuté  donne  lieu  soit  à une  ré- 
sonnance humorique,  soit  à un  bruit  dont  la  matité 
est  remarquable. 

i3°  Il  est  plus  difficile  de  reconnaître,  par  la  per- 
cussion médiate,  la  situation  des  colons  ascendant  et 
descendant  que  d’apprécier  le  siège  du  cæcum  et  de 
l’S  iliaque.  Toutefois  les  nuances  de  son  que  les  pre- 
miers fournissent  avant  les  injections,  comparées 
aux  bruits  qui  sont  obtenus  lorsque  le  fluide  a pé- 
nétré dans  leur  cavité,  peuvent  faire  encore  distin- 
guer le  siège  des  colons  ascendant  et  descendant. 
Cette  distinction  sera  plus  facile  pour  le  dernier  de 
ces  viscères  que  pour  le  premier  d’entr’eux,  parce 
qu’il  est  plus  aisé  de  faire  pénétrer  du  fluide  dans 
l’un  que  dans  l’autre. 

i4°  Quand  le  colon  transverse  et  FS  iliaque  sont 
remplis  de  matières  solides,  ils  donnent  lieu,  par 

la  percussion , à un  son  mat  qui  devient  clair 
dès  que  les  contractions  ont  porté  plus  loin  les 
substances  que  contenait  le  viscère. 
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i5°  Dans  le  cas  où  un  obstacle  au  cours  des  mu- 
tières  existerait  sur  un  des  points  du  gros  intestin  , 
peut-être  la  percussion  médiate  pourrait-elle  avoir 
quelquefois  de  l’avantage.  Ne  serait-il  pas  possible, 
en  effet,  que  des  injections  de  liquide  portées  en  telle 
quantité  qu’elles  produisissent  une  matité  marquée 
vers  le  point  rétréci,  éclairassent  sur  le  siège  de  la 
lésion  soupçonnée?  Ne  pourrait-on  pas  tirer  quelque 
parti  de  cette  idée  dans  les  cas  de  volvulus,  et  dans 
ceux  où  des  viscères  herniés  qui  ont  été  réduits  de- 
viennent le  siège  de  l’engouement  ou  de  l’étrangle- 
ment? Je  n’attache,  du  reste,  à cette  supposition 
qu’une  faible  importance , et  je  sais  bien  qu’il  se- 
rait très-facile  d’argumenter  contre  elle. 

i6°  Dans  le  cas  où  une  vive  douleur  aurait  son 
siège  dans  l’abdomen  et  où  l’on  désirerait  savoir  si 
elle  dépend  ou  non  des  gros  intestins,  la  percussion 
médiate,  éclairée  par  les  injections,  pourra  résou- 
dre la  difficulté. 

Diagnostic  des  lésions  des  gros  intestins. 

\ 

Les  signes  fonctionels  directs  des  lésions  des 
gros  intestins  sont  loin  d’éclairer  suffisamment  le 
diagnostic  de  ces  maladies. 

La  douleur  se  manifestant  sur  les  régions  que  ces 
viscères  occupent  le  plus  souvent,  porte  bien  à faire 
croire  qu’ils  sont  affectés;  mais  la  position  de  ces 
organes  n’est  pas  fixe,  et  par  conséquent  il  n’est  pas 
certain  que  ce  soient  eux  qui  souffrent.  La  douleur, 
du  reste,  dans  l’inflammation  du  gros  intestin,  est 
bien  loin  d’être  constante. 


DIAGNOSTIC  DES  LESIONS  DES  GHOS  INTESTINS.  3oQ 

La  diarrhée  existe  fréquemment  dans  la  colite. 
Jointe  à la  douleur,  elle  constitue  un  très-bon 
moyen  de  diagnostic.  Les  diverses  apparences  qu’of- 
frent les  liquides  évacués  par  les  selles  feront  sou- 
vent bien  juger  de  l’état  de  la  membrane  muqueuse 
qui  les  a sécrétés.  Mais  la  diarrhée  n’existe  pas  tou- 
jours, et  quelquefois  elle  a lieu  dans  des  cas  où  le 
gros  intestin  est  sain  et  où  la  dernière  portion  de 
l’iléon  est  seule  malade.  Dans  quelques  cas  de  colite, 
il  n’y  a même  aucune  évacuation , et  l’on  observe  au 
contraire  de  la  constipation. 

Quant  aux  signes  fonctionels  indirects,  tels  que  la 
lièvre,  l’accélération  du  pouls,  1 e faciès  particulier* 
la  rougeur  de  la  langue,  etc.,  ils  n’appartiennent  pas 
plus  aux  maladies  aiguës  du  gros  intestin  qu’à  celles 
des  autres  points  du  tube  alimentaire. 

Les  signes  physiques  des  maladies  de  la  plus 
grande  partie  du  gros  intestin  sont  peu  nombreux. 
Pour  le  cæcum  et  les  colons,  ils  se  réduisent  aux 
inductions  que  fournit  la  palpation.  Quant  au  rec- 
tum, l’art  possède  plusieurs  procédés,  pour  juger  de 
son  état  : tels  sont  le  toucher,  le  cathétérisme  et. 
l’inspection  à l’aide  du  spéculum.  Ces  derniers 
moyens  de  diagnostic  sont  tellement  précis  qu’ils 
rendent  à peu  près  inutile,  pour  le  rectum,  l’emploi 
de  toute  autre  voie  physique  d’exploration.  Malheu- 
reusement ces  expérimentations  ne  peuvent  être  ap- 
plicables au  colon  et  au  cæcum. 

La  palpation  de  l’abdomen  fait,  dans  quelques 
cas , reconnaître  dans  le  gros  intestin  la  présence 
de  matières  fécales  endurcies.  Quelquefois  encore 
elle  découvre  des  tumeurs  situées  dans  le  voisinage 
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de  ces  viscères.  Mais  souvent  elle  ne  peut  être  em- 
ployée, et  fréquemment  aussi  ses  résultats  sont  plus 
qu’insuffisans.  Lorsqu’en  effet  les  parois  abdomi- 
nales sont  tendues,  lorsque  le  ventre  est  météorisé, 
quand  les  parois  de  cette  cavité  sont  très-épaisses, 
lorsque  les  intestins  grêles  contiennent  beaucoup 
de  fluides  élastiques,  la  palpation  n’apprend  que 
fort  peu  de  choses  sur  l’espèce  d’organe  malade. 
Elle  ne  peut  avoir  de  certitude  : car  n’établissant  le 
diagnostic  que  sur  le  siège  présumé  du  viscère , et 
ce  siège  étant  susceptible  de  varier,  elle  ne  peut 
faire  reconnaître  ces  variations.  La  palpation,  dans 
les  maladies  des  gros  intestins,  ne  précise  rien  ; elle 
n’indique  ni  les  î^apports,  ni  le  volume,  ni  la  dis- 
tension de  ces  organes  par1  des  gaz  : elle  est  donc 
souvent  tout-à-fait  insuffisante. 

Peut-être  en  serait-il  ainsi  de  la  percussion  mé- 
diate considérée  isolément,  mais  ces  deux  méthodes 
combinées  et  éclairées  par  l’examen  approfondi  des 
signes  fonctionels  et  de  la  marche  de  la  maladie, 
pourront  dans  une  foule  de  cas  donner  des  résul- 
tats à peu  près  certains  sur  l’état  physique  et  vital 
des  dernières  portions  du  tube  alimentaire. 
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CHAPITRE  III. 

DES  INTESTINS  GRELES  ET  DE  LA.  PERCUSSION  MEDIATE  DANS 
LES  MALADIES  DE  CES, ORGANES. 

Art.  ier.  Des  intestins  grêles  dans  V état  normal  et 

anormal. 

Etat  normal.  De  toutes  les  parties  du  tube  ali- 
mentaire,  celle  qui  constitue  le  duodénum  est  la 
plus  profondément  placée;  ce  n’est  guère  que  dans 
la  première  des  trois  courbures  que  présente  cet 
intestin  qu’il  est  quelquefois  superficiel,  et  qu’il 
peut  être  en  contact  avec  la  paroi  abdominale. 

Le  jéjunum  et  l’iléon  remplissent  une  grande 
étendue  de  la  portion  de  cavité  péritonéale  qui 
s’étend  au  dessous  du  rebord  des  côtes.  En  gé- 
néral c’est  le  jéjunum  qui , situé  en  haut  et  à 
gauche,  correspond  à la  région  intestinale  et  à la 
partie  inférieure  de  la  région  colique  moyenne  ; 
tandis  que  l’iléon  est  spécialement  placé  dans  les 
régions  vésicale  et  iliaque.  On  observe,  du  reste,  de 
nombreuses  variations  relativement  au  siège  qu’oc- 
cupent les  intestins  grêles.  Le  lien  membraneux  et 
vasculaire  qui  les  fixe  est  susceptible  de  s’allonger, 
et  permet  à l’iléon  de  s’élever , dans  quelques  cas^ 
vers  l’épigastre,  et  au  jéjunum  de  descendre  vers 
la  cavité  pelvienne  ; très-souvent  même  il  arrive 
que  les  intestins  grêles  se  trouvent  en  partie  placés 
sous  les  côtes  du  côté  gauche.  La  situation  de  ces 
viscères,  l’étendue  de  la  portion  de  cavité  abdomi-» 
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nale  qu’ils  occuppent,  sont  subordonnées  encore  à 
leur  degré  de  dilatation  par  des  fluides  élastiques. 

Les  rapports  du  duodénum  sont  nombreux.  Com- 
pris, dans  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur,  entre 
les  deux  lames  du  péritoine  qui  vont  former  le  mé- 
socolon transverse,  cet  intestin  est  fréquemment 
en  contact  en  haut  et  par  sa  première  portion  avec 
le  foie  et  la  vésicule  biliaire.  Le  duodénum,  par  son 
côté  inférieur,  répond  aux  autres  parties  de  l’in- 
testin grêle  ; en  devant  et  en  haut  l’estomac  et  l’arc 
du  colon  lui  correspondent;  en  arrière  les  parties 
antérieure  et  latérale  droite  de  la  colonne  verté- 
brale, le  rein  droit,  la  veine  cave  inférieure, 
l’aorte  et  le  pilier  droit  du  diaphragme,  ont  des 
rapports  avec  lui.  Dans  sa  courbure  il  embrasse  la 
partie  droite  du  pancréas.  Il  résulte  de  ces  rapports 
que  le  duodénum  est  trop  profondément  placé  pour 
être,  dans  la  plus  grande  partie  de  son  étendue, 
accessible  en  avant  à la  percussion  médiate.  Ce 
n’est  guère  que  sa  première  courbure  sur  laquelle 
il  serait  possible  de  tenter  quelques  expériences. 
Peut-être  qu’en  arrière , entre  le  bord  interne  du 
rein  droit  et  de  la  colonne  vertébrale,  on  pourrait 
obtenir  de  l’usage  du  plessimètre  quelques  résul- 
tats relatifs  a l'état  de  la  portion  moyenne  du  duo- 
dénum. 

Le  jéjunum  et  l’iléon  forment  une  masse  volu- 
mineuse , qui , recouverte  en  avant  par  les  parois 
abdominales,  est,  sur  un  large  espace,  séparée  de 
celles-ci  par  le  grand  épiploon.  L’épaisseur  de  ce 
feuillet  séreux  varie  en  raison  de  la  quantité  de 
graisse  qu’il  contient.  Les  intestins  grêles , fixés  par 
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îe  mésentèrè,  recouvrent  en  arrière  l’aorte,  la  veine 
cave  inférieure  , la  colonne  vertébrale  , le  rein 
gauche  et  la  paroi  postérieure  de  l’abdomen.  Le 
mésocolon  transverse  et  l’arc  du  colon  , l’estomac, 
le  foie  et  la  rate , sont  en  rapport  avec  la  partie  su- 
périeure de  la  masse  intestinale.  Celle-ci,  lors  de 
l’état  de  vacuité  de  l’estomac  et  même  dans  certains 
cas  où  ce  viscère  est  rempli  d’alimens,  touche  im- 
médiatement à la  lame  péritonéale  qui  revêt  à 
gauche  la  face  concave  du  diaphragme.  Chez 
l’homme,  la  vessie  et  le  rectum;  chez  la  femme, 
ces  mêmes  organes  et  de  plus  l’utérus,  correspon- 
dent à la  partie  inférieure  des  intestins  grêles.  A 
droite  de  ceux-ci  se  trouvent  le  cæcum,  le  colon 
ascendant  et  le  mésocolon  ; à gauche  l’S  iliaque , le 
colon  descendant  et  le  repli  membraneux  qui  fixe 
postérieurement  ces  viscères.  11  est  des  cas  cepen- 
dant où  les  circonvolutions  du  jéjunum  et  de  l’iléon 
passent , à droite , entre  le  colon  ascendant  et  les 
parois,  à gauche,  entre  le  colon  descendant  et  l’en- 
veloppe abdominale , et  se  trouvent  ainsi  situées 
plus  en  dehors  que  le  gros  intestin. 

La  situation  des  intestins  grêles  et  leurs  rapports 
sont  du  reste  subordonnés  à leur  état  de  vacuité  ou 
de  plénitude  , et  au  degré  de  leur  dilatation  par  des 
fluides  élastiques.  Ces  rapports  ne  sont  pas  moins 
modifiés  par  les  variations  qui  peuvent  survenir 
dans  l’état  physique  du  foie,  de  la  rate,  de  l’esto- 
mac, de  l’utérus,  de  la  vessie  et  des  gros  intestins. 

La  dimension  du  jéjunum  et  de  l’iléon  est  un  peu 
moins  grande  que  celle  du  duodénum , bien  que 
celui-ci  soit  ordinairement  moins  spacieux  que  les 


3 1 4 des  intestins  grêles 

colons.  On  trouve  peu  de  différence  dans  le  volume 

des  deux  dernières  parties  de  l’intestin  grêle. 

Des  substances  variées  peuvent  êire  contenues 
dans  les  intestins  grêles.  Le  chyme  qui  y aborde  a 
une  consistance  pâteuse,  et  il  présente  d’autant 
plus  de  solidité  qu’il  arrive  plus  avant  dans  ces  vis- 
cères. Des  liquides  peuvent  aussi  se  rencontrer 
dans  ces  organes.  Indépendamment  de  la  petite 
quantité  de  bile  et  de  fluide  pancréatique  qu’y  ver- 
sent les  conduits  cholédoque  et  de  Wirsungus  , 
il  y pénètre  par  le  pylore  une  certaine  quantité  de 
boissons.  La  plus  grande  partie  de  celles-ci  ne  dé- 
passe guère  le  duodénum  et  les  premières  portions 
du  jéjunum;  bientôt,  se  mêlant  au  chyme  , elles 
perdent  leur  fluidité. 

Le  chyme  n’est  pas  assez  liquide  pour  gagner  fa- 
cilement, et  dans  les  diverses  attitudes  ,«  les  parties 
déclives  des  circonvolutions  intestinales.  Dans  les 
cas  où  cela  peut  avoir  lieu  ce  n’est  que  lentement 
que  cet  écoulement  s’opère. 

Au  moyen  d’injections  faites  dans  le  rectum,  on 
ne  peut  faire  parvenir  de  liquide  dans  l’iléon  : la 
valvule  de  Bauhin  s’y  oppose. 

Des  gaz  distendent  enfin  habituellement  les  in- 
testins grêles,  mais  ils  y sont  moins  abondamment 
contenus  que  dans  les  gros  intestins.  Dans  deux 
masses  égales  en  volume,  dont  l’une  appartiendrait 
au  colon  et  l’autre  au  jéjunum , et  qui  seraient  l’une 
et  l’autre  vides  de  fèces  et  de  chyme , il  y aurait  en 
général  beaucoup  plus  de  fluides  élastiques  et  beau- 
coup moins  de  tissu  solide  dans  la  première  que 
dans  la  seconde. 
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Etat  anormal.  Les  considérations  établies  dans 
le  chapitre  précédent  sur  l’état  anormal  du  gros 
intestin  sont  pour  la  plupart  applicables  aux  varia- 
tions qui  peuvent  survenir  dans  la  disposition  phy- 
sique des  intestins  grêles.  Ajoutons  seulement  que, 
dans  les  fièvres  dites  essentielles,  et  dans  la  dothin- 
entérite,  si  bien  observée  par  M.  le  docteur  Bre- 
tonneau, il  peut  survenir  des  changemens  de  tex-^ 
ture  remarquables  dans  le  jéjunum  et  surtout  dans 
l’iléon.  Il  est  quelques-unes  de  ces  lésions  orga- 
niques que  la  percussion  médiate  peut  apprécier  : 
la  dilatation  anormale  des  intestins  grêles  par  une 
accumulation  de  gaz,  l’engorgement,  l’hypertro- 
phie, les  abcès  des  glandes  mésentériques,  la  tym- 
panite  péritonéale  résultant  de  la  perforation  des 
parois  du  tube  digestifpar  des  ulcérations,  etc.,  peu- 
vent être  les  effets  de  ces  graves  maladies;  et  le 
plessimètre  peut  faire  reconnaître  ces  résultats  d’une 
manière  plus  ou  moins  exacte. 

Article  ii.  Expériences  et  recherches  sur  les  intes- 
tins grêles  dans  Vétat  normal  et  anormal . 

Sur  un  très-grand  nombre  de  cadavres,  et  avant 
l’ouverture  de  l’abdomen , il  était  plus  ou  moins 
facile  de  distinguer  par  des  nuances  variées  de  son 
tympanique  les  intestins  grêles  du  cæcum  et  des 
colons.  Mes  recherches  n’ont  pas  été  dirigées  vers 
le  duodénum  : c’est  un  tort  que  je  me  reproche  et 
que  je  chercherai  à réparer.  Mais  le  jéjunum  et  l’i- 
léon , percutés  médiatement , présentaient  ce  bruit 
sourd  dont  j’ai  parlé  plusieurs  fois,  et  qui , moins 
retentissant  que  celui  du  cæcum  et  de  l’estomac, 
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était  beaucoup  plus  clair  que  le  son  mat  fourni 
par  la  percussion  du  foie  et  de  la  rate. 

J’ai  observé  quelques  variations  dans  les  sons 
obtenus  par  la  percussion  médiate  des  intestins 
grêles  : ainsi  la  résonnance  était  très-claire  quand 
il  y avait  beaucoup  de  gaz  dans  ces  viscères,  et  ob- 
scure au  contraire  lorsque  ces. organes  étaient  con- 
tractés, et  surtout  lorsqu’ils  contenaient  des  ma- 
tières chymeuses  abondantes.  Quand  celles-ci  étaient 
très-molles,  quand  des  liquides  se  trouvaient  dans 
l’intestin,  et  lorsque  celui-ci  renfermait  aussi  des 
gaz,  le  bruit  humorique  avait  quelquefois  lieu; 
mais  dans  le  jéjunum  et  l’iléon  je  n’ai  observé  que  - 
très-rarement  la  résonnance  dont  il  s’agit.  Dans 
certains  cas  , le  bruit  fourni  par  la  percussion  des 
intestins  grêles  n’était  pas  beaucoup  plus  clair  dans 
le  coucher  sur  le  dos,  que  celui  auquel  donne  lieu 
l’exploration  plessimétrique  de  l’ascite  ; mais  alors 
on  ne  rencontrait  point  de  matité  dans  les  ré- 
gions colique  droite  et  gauche,  ni  dans  l’espace 
qui  correspond  au  cæcum.  Sur  ces  régions,  au  con- 
traire , se  faisait  entendre  une  résonnance  tympa- 
nique  très -remarquable.  Enfin  les  nuances  d’un 
son  plus  clair,  qui  se  faisaient  remarquer  au  dessus 
de  l’espace  où  se  prononçait  la  matité  des  intestins 
grêles,  n’étaient  point  séparées  de  cette  matité  par 
une  ligne  de  niveau. 

Lorsque  le  corps  du  malade  reposait  sur  l’un  ou 
l’autre  côté,  la  résonnance  tympanique  des  régions 
correspondantes  aux  gros  intestins  ne  variait  pas.  Le 
cæcum,  les  colons  ascendant  et  descendant,  pré- 
sentaient encore  leur  sonoréité  normale.  Ces  faits 
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étaient  complètement  opposes  à ce  qui  avait  été 
observé  dans  les  cas  d’ascite  (Pages  170  et  17 1). 

Ce  11’est  pas  que,  dans  quelques  circonstances,  lors- 
que l’intestin  contenait  des  matières  chymeuses  > et 
lorsque  le  sujet  était  incliné  sur  le  côté  gaqche,  iln’y 
eiit  des  changemens  de  son  qu’il  était  important  de 
noter.  Alors  des  points  de  la  région  intestinale  où 
la  résonnance  avait  été  claire  dans  le  coucher  sur 
le  dos,  devenaient  peu  à peu  le  siège  d’un  certain 
degré  de  matité.  Mais  ce  changement  n’avait  lieu 
que  tres-lentement , après  une  minute  par  exemple  ; 
tandis  que,  dans  les  épanchemens  libres  de  sérosité 
dans  le  péritoine  , la  matité  de  la  partie  déclive 
paraissait  très-promptement.  D’ailleurs,  dans  ces 
cas  , le  bruit  était  toujours  moins  sourd  que  Celui 
auquel  donne  lieu  la  percussion  du  fluide  de  l’ascite; 
le  niveau  supérieur  ne  se  rencontrait  pas;  le  colon 
descendant  donnait  tout  à fait  en  bas  le  son  clair  qui 
lui  est  propre  ; enfin  il  suffisait  de  faire  placer 
le  sujet  sur  le  côté  droit  et  de  percuter  ensuite  pour 
éviter  toute  erreur. 

Des  recherches  du  même  genre  faites  sur  l’homme 
vivant  ont  conduit  à des  résultats  analogues  à ceux 
qui  avaient  été  obtenus  sur  les  cadavres.  J’ai  eu 
l’occasion  de  remarquer  pendant  la  vie  que  quatre 
ou  cinq  heures  après  l’ingestion  des  alimens,  la  per- 
cussion médiate  des  intestins  grêles  donne  beaucoup 
moins  de  son  que  dans  le  cas  où  le  sujet  est  à jeun. 

Sur  plusieurs  sujets  qui  pendant  la  vie  ou  après  la 
mort  portaient  des  épanchemens  séreux  et  libres  dans 
le  péritoine,  je  désirais  avoir  un  moyen  de  découvrir 
si  les  intestins  grêles  ou  les  gros  intestins  plongeant 
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dans  le  liquide  étaient  rapprochés  ou  éloignés  de 
la  paroi  abdominale.  Pour  parvenir  à cette  connais- 
sance , j’appliquai  très-légèrement  le  plessimètre 
sur  l’abdomen  et  je  le  percutai  ensuite  : lorsque,  sur 
le  point  que  j’explorais,  les  intestins  touchaient  à 
l’enveloppe  abdominale  , une  résonnance  tym pa- 
nique se  faisait  entendre;  lorsqu’une  couche  de 
liqu  ide  était  placée  entre  l’organe  exploré  et  les 
parois,  le  bruit  était  semblable  à celui  que  donne  la 
sérosité  de  l’ascite.  Arrivait-il  que  cette  couche  fût 
mince , il  suffisait  de  déprimer  la  surface  abdominale 
avec  le  plessimètre , pour  écarter  la  sérosité , mettre 
en  rapport  l’instrument  avec  le  viscère  et  donner 
lieu  à la  production  d’un  son  tympanique.  La  masse 
du  fluide  interposé  était-elle  considérable,  je  n’ob- 
tenais la  résonnance  intestinale  qu’en  portant  le 
plessimètre  très  - profondément.  Le  liquide  enfin 
remplissait-il  seul  la  partie  de  la  cavité  que  j’exa- 
minais, le  son  était  mat,  à quelque  distance  que 
l’on  déprimât  les  parois  du  ventre. 

Pour  qu’il  ne  restât  pas  de  doute  sur  ce  sujet , je 
mis  partiellement  à découvert , sur  plusieurs  cada- 
vres d’hydropiques,  la  paroi  antérieure  de  l’ab- 
domen. Une  anse  d’intestin  pleine  de  gaz  fut 
alternativement  rapprochée  et  éloignée  d’une  partie 
des  parois  sous-jacente  au  liquide.  Ce  meme  point 
était  en  même  temps  percuté.  Des  résultats  con- 
firmatifs des  expériences  précédentes  furent  alors 
obtenus  : le  son  était  tympanique  quand  l’intestin 
touchait  â l’enveloppe  abdominale  ; il  devenait 
ascitique  quand  le  viscère  était  écarté  des  parois  par 
une  certaine  quantité  de  liquide. 
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Corollaires . 

i°  La  percussion  médiate  peut  faire  reconnaître 
le  siège  des  intestins  grêles.  Elle  en  obtient  un  son 
dont  la  nuance  tient  le  milieu  entre  la  matité  du 
foie  et  la  résonnance  des  gros  intestins. 

20  Le  caractère  du  son  fourni  par  la  percussion 
des  intestins  grêles,  comparé  à la  nature  du  bruit 
qui  résulte  de  F exploration  plessimétrique  de  l'es- 
tomac et  des  gros  intestins  fait  reconnaître  le  jé- 
junum et  l’iléon. 

3°  La  déglutition  des  boissons  et  les  injections  de 
liquide  dans  le  rectum  modifient  la  résonnance  de 
l’estomac  et  celle  des  gros  intestins,  tandis  quelles 
ne  changent  pas  la  nature  du  son  dans  la  partie 
moyenne  du  tube  digestif.  li  résulte  de  la  qu’elles 
peuvent  faire  juger,  par  voie  d’exclusion  , du  siège 
des  intestins  grêles. 

4°  La  résonnance  du  jéjunum  et  de  l’iléon  sera 
plus  mate  s’ils  contiennent  des  matières  chymeuses, 
plus  claire  s’ils  sont  distendus  par  beaucoup  de 
gaz.  Elle  participera  du  caractère  humorique,  si 
ces  intestins  contiennent  à la  fois  du  liquide  et  des 
fluides  élastiques. 

5° Le  plus  souvent  le  son  des  intestins  grêles  reste 
le  même,  et  l’espace  où  on  l’obtient  ne  varie  pas 
en  raison  des  changemens  d’attitude  ou  de  position 
du  sujet. 

6°  Quand  le  jéjunum  et  l’iléon  contiennent  un 
chyme  assez  liquide  pour  qu’il  puisse  couler  e 
s’accumuler  dans  les  circonvolutions  intestinales  les 
plus  déclives,  ce  n’est  que  très -lentement  que  cet 
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écoulement  s’opère.  L’espace  inférieurement  placé 
qui  donne  lieu  au  son  mat  n’est  pas  séparé  par  une 
ligne  de  niveau  de  l’espace  supérieur  où  la  réson- 
nance tympanique  se  conserve.  La  transition  entre 
les  points  où  la  matité  a lieu  et  ceux  où  le  timbre 
plus  clair  s’obtient  n’est  pas  brusque  mais  graduée. 
Inférieurement  enfin  aux  espaces  où  le  son  plus 
mat  est  obtenu,  on  trouve  les  gros  intestins,  remar- 
quables par  la  résonnance  tympanique  qu’ils  pré- 
sentent. 

70  Ces  considérations  distinguent  exactement  ce  cas 
d’un  épanchement  abdominal.  Pour  ne  pas  s’exposer 
a commettre  d’erreur , il  faut  faire  alternativement 
coucher  le  sujet  sur  le  côté  droit  et  sur  le'  côté 
gauche  , et  percuter  ensuite. 

8°  Lorsque,  dans  l’ascite,  les  intestins  grêles,  les 
gros  intestins  ou  l’estomac  sont  écartés , par  du 
liquide,  de  l’enveloppe  abdominale,  l’application 
légère  duplessimètre,  que  l’on  percute  sur  le  point 
des  parois  correspondant  à ces  organes,  fournit 
un  bruit  mat.  Si  les  viscères  creux  sont  immédia- 
tement en  contact  avec  la  face  postérieure  de  la 
paroi  que  l’on  explore  antérieurement,  une  ré- 
sonnance claire  se  fait  entendre.  Si  dans  les  points 
où  la  sérosité  est  interposée  au  péritoine  pariétal 
et  aux  intestins,  on  déprime  les  muscles  abdominaux 
avec  le  plessimètre,  on  met  l’instrument  en  contact 
avec  les  viscères,  qui  donnent  lieu  alors  aux  sons 
tympaniques  qui  les  caractérisent* 

9°  On  peut  juger,  parla  profondeur  à laquelle 
il  faut  porter  le  plessimètre  , de  la  distance  qui 
sépare  l’intestin  et  la  paroi  abdominale* 
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io°  Il  résulte  des  considérations  établies  n°  8 et  9 , 
que , dans  l’ascite , lorsqu’on  voudra  pratiquer 
la  paracentèse,  il  faudra  préalablement  percuter 
la  région  sur  laquelle  le  trois-quarts  devra  péné- 
trer; qu’il  sera  utile  de  le  faire  avec  beaucoup  de 
soin , et  tantôt  en  appliquant  le  plessimètre  avec 
légèreté,  tantôt  en  déprimant  profondément  les 
parois  abdominales. 

Diagnostic  des  lésions  physiques  des  intestins 

grêles . 

La  plupart  des  considérations  qui  ont  trait  au 
diagnostic  des  lésions  physiques  dont  les  gros  in- 
testins sont  susceptibles , peuvent  être  en  partie  ap- 
pliquées aux  moyens  de  reconnaître  l’état  matériel 
des  intestins  grêles  : mais  lorsqu’il  s’agit  de  l’ex- 
ploration de  ces  derniers  viscères  l’obscurité  est 
encore  plus  grande. 

La  douleur,  la  diarrhée,  les  autres  signes  fonc- 
tionels  généraux  ou  locaux  manquent  très-souvent 
dans  l’entérite. 

Les  signes  physiques,  qui  avaient  une  si  grande 
importance  lorsqu’il  s’agissait  d’apprécier  l’état  du 
rectum,  ne  peuvent  plus  être  employés  quand  il 
est  question  d’explorer  le  jéjunum  et  l’iléon.  On  ne 
peut  avoir  recours  pour  ces  intestins  ni  au  toucher 
immédiat,  ni  au  cathétérisme,  ni  au  spéculum.  La 
percussion  médiate  ne  conduit  pas  ici  non  plus  à des 
résultats  aussi  positifs  que  lorsqu’il  s’agit  des  pre- 
mières parties  du  tube  digestif.  On  ne  peut,  en  effet, 
introduire  dans  le  jéjunum  et  l’iléon  de  liquides 
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qui  puissent  instantanément  modifier  le  son  fourni 
par  ces  intestins. 

La  palpation , * dans  l’exploration  des  intestins 
grêles  , présente  sans  doute  un  haut  degré  d’im- 
portance. Ce  moyen  d’investigation  n’est  pas  surtout 
à dédaigner  quand  il  s’agit  d’apprécier  le  siège  d’une 
douleur  que  l’on  peut  attribuer  au  péritoine  ou  au 
jéjunum  et  à l’iléon.  Quoi  qu’on  en  ait  dit,  en  effet,  la 
partie  moyenne  du  tube  digestif  enflammée  est  quel- 
quefois le  siège  d’une  souffrance  très-aiguë.  L’his- 
toire de  l’empoisonnement  et  de  la  colique  des  pein- 
tres en  fournit  la  preuve.  La  douleur  qui  se  déclare 
pour  peu  que  l’on  touche  à l’abdomen,  l’extrême 
souffrance  qui  a lieu  si  la  main,  appliquée  à plat  sur 
les  tégumens,  cherche  à faire  glisser  la  paroi  du  ven- 
tre sur  les  surfaces  intestinales,  sont  d’assez  bons 
moyens  pour  faire  reconnaître  la  péritonite. 

Mais  la  doudeur  est  quelquefois  faible  dans  l’in- 
flammation du  péritoine  ; la  sensibilité  du  ventre , 
dans  la  péritonite  chronique,  est  quelquefois  à peine 
au  dessus  de  l’état  normal  ; d’un  autre  côté  l’en- 
térite est  quelquefois  accompagnée  d’une  extrême 
douleur.  C’est  donc  la  présence  ou  l’absence  de 
l’épanchement  qui  caractérise*  principalement  ces 
deux  maladies.  Or,  la  percussion  médiate  fournit  les 
moyens  de  constater  cet  épanchement,  et  elle  donne 
par  là  un  moyen  précieux  de  distinguer  la  phlogose 
des  intestins  de  l’inflammation  péritonéale. 

Unj  eune  homme,  peintre  en  bâtimens,  éprou- 
vait depuis  trente-six  heures  des  douleurs  horribles 
dans  l’abdomen;  cette  cavité  était  très-météorisée, 
la  face  était  assez  peu  altérée,  mais  le  pouls  était 
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•déprimé  et  accéléré.  On  était  fort  incertain  de  savoir 
s’il  s’agissait  d’une  entérite  ou  d’une  péritonite.  Avec 
l’aide  de  plusieurs  personnes  (pour  éviter  au  malade 
des  mouvemens  spontanés  et  douloureux) , le  corps 
fut  incliné  sur  le  côté  droit,  puis  sur  le  gauche,  puis 
enfin  couché  sur  le  dos.  La  percussion  fut,  dans  ces 
diverses  attitudes , pratiquée  sur  les  parties  dé- 
clives. Elle  fut  à peine  douloureuse.  Le  son  était 
partout  très-clair , et  nous  ne  trouvâmes  pas  le 
moindre  indice  d’épanchement.  M.  Colon , élève 
très-instruit , et  moi , tenant  compte  de  ce  fait^  des 
circonstances  commémoratives  et  de  l’état  général 
des  fonctions  , qui  n’était  pas  aussi  grave  que  dans 
un  cas  de  péritonite,  nous  ne  vîmes  dans  cette  af- 
fection qu’une  colique  métallique  très-aiguë.  La 
suite  de  la  maladie  démontra  ce  fait  jusqu’à  l’évi- 
dence. 

J’ai  recueilli  plusieurs  observations  plus  ou  moins 
analogues  à celle-ci.  Dans  un  assez  grand  nombre 
de  cas  j’ai  tiré  quelque  parti  de  la  percussion 
médiate  pour  distinguer  l’entérite  qui  suit  quel- 
quefois l’accouchement , de  la  métrite  et  de  la  péri- 
tonite qui  peuvent  aussi  lui  succéder. 
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DE  L’EMPLOI 

DE  LA  PERCUSSION  MÉDIATE 

DANS  QUELQUES  CAS  PARTICULIERS. 


On  peut  faire  quelques  applications  de  la  percus- 
sion médiate  à des  maladies  situées  dans  des  or- 
ganes autres  que  ceux  qui  dépendent  de  la  poitrine 
ou  de  l’abdomen. 

i°  S’il  arrivait  qu’un  des  sinus  maxillaires  fût 
rempli  par  un  corps  solide  ou  liquide,  le  son  qu’il 
fournirait  ne  serait  pas  le  même  que  celui  de  l’autre 
côté.  La  percussion  pourrait  en  être  faite  sur  l’os  de 
la  pommette  ou  sur  la  face  antérieure  de  l’os  maxiL- 
laire  supérieur. 

20  Dans  les  cas  où  les  sinus  frontaux  seraient  ob- 
litérés , la  percussion  de  la  bosse  nazale  donnerait 
un  son  qui  ne  différerait  en  aucune  manière  de 
celui  qui  serait  produit  par  l’exploration  plessimé- 
trique  des  autres  parties  du  crâne.  Dans  l’état  nor- 
mal au  contraire,  on  peut,  avec  beaucoup  d’atten- 
tion , saisir  une  différence  notable  entre  le  bruit  que 
fournissent  les  sinus  frontaux  et  celui  qui  est  pro- 
duit par  le  plessimètre  appliqué  sur  les  autres  points 
du  coronal. 

3°  Peut-être  des  considérations  du  même  genre 
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sont-elles  applicables  aux  cellules  mastoïdiennes.  Je 
n’ai  fait  aucune  recherche  sur  ce  sujet. 

4°  Les  tumeurs  développées  dans  les  différentes 
parties  de  la  tête  ou  des  membres,  explorées  par  le 
plessimètre,  donnent  des  sons  en  rapport  avec  leur 
consistance  et  avec  leur  nature.  Plus  elles  sont  dures, 
et  plus  le  son  quelles  fournissent  est  sec  ou  ostéal; 
plus  elles  sont  molles , et  plus  est  sourd  le  bruit 
auquel  elles  donnent  naissance. 

5°  Le  larynx,  la  trachée,  que  Ton  percute  média- 
tement,  fournissent  un  son  très-clair  et  très-caver- 
neux. Ce  son  ne  serait-il  pas  altéré  dans  quelques 
cas,  dans  le  crowp  par  exemple? 

6°  Le  plessimètre  percuté  après  avoir  été  appliqué 
sur  un  sarcocèle,  fournira  un  bruit  plus  sec  que 
s’il  s’agissait  d’une  hydrocèle.  L’entérocèle  donnera 
lieu  à une  résonnance  tympanique , et  l’épiplocèle  à 
un  bruit  obscur . 

7°  Dans  les  premiers  temps  ou  j? employai  le  ples- 
simètre, trouvant  le  canal  rachidien  vide  sur  les  ca- 
davres, je  me  proposais  de  l’ouvrir  sous  l’eau,  et 
j’aurais  vu  s’il  contenait  ou  non  des  gaz.  Je  croyais 
en  effet  qu’il  renfermait  des  fluides  élastiques  ; et 
je  me  proposais,  après  avoir  constaté  le  fait,  défaire 
une  série  d’expérimentations  sur  ce  sujet.  L’impor- 
tante découverte  de  M.  Magendie,  et  l’existence  dé- 
montrée du  fluide  céphalo-rachidien  détruisirent 
mes  espérances  et  empêchèrent  que  je  me  livrasse  à 
des  recherches  inutiles. 

8°  On  peut  encore  employer  avec  avantage  la  per- 
cussion médiate  dans  les  maladies  des  enfans.  Les 
résultats  que  l’on  obtient  se  rapprochent  dans  ces 
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cas  de  ceux  que  Ton  observe  chez  l’adulte.  Mais  il 
faut  alors  tenir  compte  des  différences  de  forme  et 
d’étendue  des  viscères  dans  les  âges  divers.  Des  re- 
cherches a ce  sujet  ont  été  faites  “par  M.  Berton, 
élève  externe  de  l’hôpital  des  enfans,  et  il  m’a  assuré 
avoir  obtenu,  chez  les  jeunes  sujets,  d’excellens  ré- 
sultats de  l’emploi  du  plessimètre. 


FJ  N» 


EXPLICATION  DES  PLANCHES. 


PLANCHE  Ire. 

Stéthoscope  et  Plessimètre» 

J’ai  cru  devoir  adapter  le  plessimètre  au  stéthoscope,  el  la 
réunion  de  ces  deux  instrumens  en  un  seul  prouvera  que  je  n’ai 
pas  l’intention  de  substituer  ma  méthode  à celle  de  Laennec, 
mais  que  je  veux  au  contraire  éclairer  les  uns  par  les  autres 
les  résultats  fournis  par  ces  deux  moyens  d’investigation. 

Persuadé  que  l’extrême  incommodité  du  long  cylindre  de 
bois  dont  se  servait  Laennec  a été  un  des  plus  grands  obstacles 
que  l’auscultation  ail  eu  à surmonter,  j’ai  cherché  s’il  n’était 
pas  possible  d’en  modifier  la  longueur  et  la  pesanteur  de  ma- 
nière à le  rendre  plus  portatif. 

J’ai  reconnu  qu’une  diminution  dans  le  diamètre  du  cylindre 
n’altérait  en  rien  la  propriété  conductrice  des  sons , pourvu 
que  l’on  conservât  l’étendue  de  la  cavité  conoïde  qui  termine 
l’instrument  ; d’un  autre  côté,  en  le  raccourcissant,  on  en  rend 
souvent  Pusage  plus  facile.  Il  m’a  semblé,  en  conséquence, 
que  le  stéthoscope,  tel  que  je  l’ai  modifié,  remplaçait  très- 
bien  le  cylindre  de  Laennec 3 mais  je  n’ai  pas  la  prétention 
de  lui  croire  d’autre  avantage  que  celui  d’étre  plus  com- 
mode (1). 


(1)  On  a imagine  de  modifier  encore  mon  stéthoscope  en  le  composant 
de  deux  parties  rentrant  Tune  dans  l’autre  en  forme  de  lorgnette  : mais 
l’expérience  démontrera  si  la  division  qui  a lieu  entre  les  deux  pièces  dont 
il  s’agit  ne  nuit  point  à la  propriété  de  conduire  les  sons.  Cette  modifica- 
tion présente  d’ailleurs  peu  d’avantage  même  sous  le  rapport  de  la  com- 
modité. 
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Figure  ire.  Le  stéthoscope  dans  son  entier  : 

a.  Le  corps  de  l’instrument , en  bois  de  cèdre , et  réduit  d’un 

quart  (i). 

b.  Son  extrémité  auriculaire,  garnie  en  ivoire  et  présentant  un 

pas  de  vis. 

c.  Son  extrémité  thoracique. 

d.  L’opercule  en  ivoire  vissé  sur  le  plessimètre. 

e.  Le  plessimètre  en  ivoire  vissé  lui-même  sur  le  stéthoscope. 

Fig.  2.  Cylindre  de  meme  dimension  que  le  corps  du  stéthos- 
cope ; et  qu’on  peut  ajouter  à l’instrument  si  on  le  juge  utile. 

Fig.  5.  Le  stéthoscope  articulé  de  manière  à s’en  servir. 

a.  Le  corps  de  l’instrument. 

b.  Son  extrémité  auriculaire. 

c.  Son  extrémité  thoracique. 

d . L’opercule  vissé  su*r  le  stéthoscope. 

Fig.  4*  L’opercule  isolé. 

Fig.  5.  Le  plessimètre  en  ivoire  détaché  du  reste  de  l’instru- 
ment. 

Fig.  6.  L’ënbout  qui  se  place  dans  la  cavité  conoïde  de  l’ex- 
trémité thoracique  du  stéthoscope. 

✓ * , 

Fig.  7.  Plessimètre  en  sapin  et  à manche  recourbé  (pag.  i5). 
Fig.  8.  Plessimètre  à anses  (pag.  16  et  17),  en  ivoire  ou  en 
bois.  O11  peut  le  rendre  plus  portatif  par  le  moyen  de  char- 
nières placées  aux  points  aa. 
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Division  de  la  surface  du  corps  en  régions , et  indication 
des  sons  fournis  par  chacune  de  ces  régions. 

Fig.  irc.  On  a cherché  à désigner  par  des  lettres  (pag.  33)  les 


(1)  J’ai  choisi  le  cèdre  de  préférence  à tout  autre  bois,  parce  que,  d’a- 
près l’avis  de  Laennec  et  d’après  ma  propre  expérience,  il  me  paraît 
mieux  conduire  les  bruits  de  la  respiration.  On  trouve  le  stéthoscope  et 
des  plessimètrcs  de  différentes  formes,  chez,  Emerard  , lue  des  Arcis, 
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sons  que  l’on  obtient  ordinairement  en  percutant,  à l’aide  du 
plessimèlre,  telle  ou  telle  région  du  corps  : 

0.  Son  ostéal. 

F.  fémoral. 

J.  iécoral. 

C.  cardial. 

1.  intestinal. 

S.  stomacal. 

P.  pulmonal. 

H.  humorique  ( le  son  humorique  ne  se  rencontre  dans  les 

points  où  la  lettre  H a été  place'e  que  dans  les  cas  où 
les  circonstances  necessaires  pour  le  produire  se 
trouvent  reunies.  Pag.  3i  et  32.) 

Fig.  2.  Face  antérieure  du  tronc  divisée  en  dix-sepl  régions 
(pag,  35  el  suiv.). 

1.  Région  sus-pulmonaire  antérieure  droite. 

2.  Région  sus-pulmonaire  antérieure  gauche. 

3.  Région  bronchique. 

4*  Région  pulmonaire  antérieure  droite. 

5.  Région  pulmonaire  antérieure»  gauche. 

6.  Région  sus-gastrique. 

7.  Région  sus-hépatique. 

8.  Région  cardiaque. 

9.  Région  gastro-hépatique. 

10.  Région  hépatique. 

U.  Région  gastrique. 

12.  Région  colique  moyenne, 
z 3.  Région  sous-hépatique. 

. 14.  Région  intestinale. 

i5.  Région  vésicale. 
z6.  Région  cœcale. 

17.  Région  iliaque. 

Fig.  3.  Face  postérieure  du  tronc  divisée  en  onze  régions 
( Pag-  47  et  suiv.). 

1.  Région  sus-pulmonaire  postérieure  droite. 

2.  Région  sus-pulmonaire  postérieure  gauche. 


n.  20;  cher  Sirhenry , place  de  l’Ecole-de-Médecine , et  chez  les  libraires- 
éditeurs  du  Traité  de  V Auscultation  médiale  de  Laennec,  et  de  ce  volume 
sur  la  Percussion. 


33o 


EXPLICATION  DES  PLANCHES. 


3.  Région  inter-pulmonaire. 

4*  Région  pulmonaire  postérieure  droite. 

5.  Région  pulmonaire  postérieure  gauche. 

6.  Région  pancréatique. 

7.  Région  hépatique  postérieure. 

8.  Région  splénique. 

9.  Région  inter-rénale. 

10.  Région  rénale  droite. 

11.  Région  rénale  gauche. 

Fig.  4-  Face  latérale  gauche  du  tronc  divisée  en  trois  régions 
(pag.  55  et  suiv.). 

1 

1.  Région  pulmonaire  latérale  gauche. 

2.  Région  stomachique  latérale. 

3.  Région  colique  gauche. 

Fig.  5.  Face  latérale  droite  du  tronc  divisée  en  trois  régions 
(pag.  55  et  54). 

1.  Région  pulmonaire  latérale  droite. 

2.  Région  hépatique  latérale.  » 

3.  Région  colique  droite. 
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